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Wykaz tablic katalogowych 
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Sprzedaż . 7 

Sieć handlowa „Agromy" - adresy. 8 

Tablice katalogowe.11 

Skorowidz numerów .81 


WYKAZ TABLIC KATALOGOWYCH 


Numer zespołu 

Nazwa zespołu 

Numer tablicy 

Typ ciągnika 



C-330 M 

C-335 M 

1 

2 

3 

4 

0042.012.000 

BLOK CYLINDROWY, TULEJE 1 PANEWKI 

1 

1 

0042.012.000 

BLOK CYLINDROWY - POKRYWY 1 USZCZEL¬ 
NIENIA 

2 

2 

0042.022.000 

GŁOWICA CYLINDRÓW 

3 

3 

0042.032.000 

UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY 

4 

4 

0042.042.000 

UKŁAD ROZRZĄDU 

5 

5 

0042.053.000 

UKŁAD SSĄCY 

6 

6 

0042.053.000 

UKŁAD SSĄCY - FILTR POWIETRZA 

7 

7 

0042.102.000 

UKŁAD WYDECHOWY 

8 

8 

0042.062.000 

POMPA OLEJU 

9 

9 

0042.072.000 

FILTR OLEJU 

10 

10 

0042.293.000 

UKŁAD CHŁODZENIA 

11 

u 

0042.083.000 

POMPA WODY 

12 

12 

0042.091.000 

TERMOSTAT 

13 

13 

0042.152.000 

UKŁAD PALIWOWY 

14 

14 

0042.152.000 

UKŁAD PALIWOWY - POMPA WTRYSKOWA 

15 

15 

0042.1 52.000 

UKŁAD PALIWOWY - REGULATOR OBROTÓW 
R8V20-1 20W3E 

16 

16 

0042.321.000 

STEROWANIE POMPĄ WTRYSKOWĄ 

17 

17 

0042.152.000 

UKŁAD PALIWOWY - WTRYSKIWACZ WJS 50.8 

18 

18 

0042.1 52.000 

UKŁAD PALIWOWY - POMPA ZASILAJĄCA 
V2.HF.M51 A 

19 

19 

0042.152.000 

UKŁAD PALIWOWY - FILTR PALIWA FD10RP1.3 

20 

20 

0042.313.000 

ZBIORNIK PALIWA i SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 

21 

21 

0042.187.000 

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA 

22 

22 

0042.213.000 

SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE 

23 

23 

0042.235.000 

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA-OBUDOWA 

1 STEROWANIE 

24 

24 

0042.235.000 

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA - KOŁA ZĘBATE 

1 WAŁKI 

25 

25 

0043.218.000 

TYLNY MOST - OBUDOWA 

26 

— 

0043.219.000 

TYLNY MOST - OBUDOWA 

— 

27 

0043.218.000 

TYLNY MOST - DŹWIGNIE, WAŁKI 1 KOŁA 
ZĘBATE 

28 

28 


00 co 
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0043.219.000 
0043.218.000 
0043.218.000 
0043.218.000 
0042.321.000 

0043.218.000 

0043.219.000 

0043.218.000 

0043.219.000 

0042.470.000 

0042.422.000 

0046.670.000 

0042.274.000 

0042.275.000 

0042.282.000 

0042 . 363.000 

0042.122.000 

0042.122.000 

0042.122.000 

0042.342.000 

0042.342.000 

0042.342.000 

0042.342.000 

0042.342.000 

0042.334.000 

0042.334.000 

0042.333.000 


0042.333.000 

0042.374.000 


0042.374.000 


0042.374.000 


0042.374.000 

0042.374.000 


0042.374.000 


0042.372.000 


TYLNY MOST - OSŁONA DASZKOWA WOM 
TYLNY MOST - MECHANIZM RÓŻNICOWY 
TYLNY MOST - POCHWY 
TYLNY MOST - ZWOLNICE 
UKŁAD HAMULCOWY, STEROWANIE I POMO¬ 
STY 

TYLNY MOST - KOŁA TYLNE 12,4-28 
TYLNY MOST - KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘ¬ 
DOWYCH 9,5-32 (na żądanie) 

KOŁA BLIŹNIACZE 9,5-32 i 12,4-28 (na żądanie) 
BŁOTNIKI TYLNE I ZAMOCOWANIE AKUMULA¬ 
TORÓW 

BŁOTNIKI PRZEDNIE (na żądanie) 

OŚ PRZEDNIA 

PÓŁOSIE WYSUWANE I KOŁA PRZEDNIE 
6.00-16 

UKŁAD KIEROWNICZY 
MASKA 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZRUSZNIK 
I PRĄDNICA 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZRUSZNIK 
R11 n 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PRĄDNICA P20s 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - REGULATOR 
PRĄDNICY RG15m 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TABLICA ROZ¬ 
DZIELCZA 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - AKUMULATORY 
I PRZEWODY 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - REFLEKTORY 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TYŁ CIĄGNIKA 
SIEDZISKO SA64 (DS20/4) „GRAMMER" . 

ZE WSPORNIKIEM 

I 

SIEDZISKO SA64 „GRAMMER" 

SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER" ZE WSPOR¬ 
NIKIEM 

SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER" 

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY - KORPUS PODNOŚNIKA 
UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY - CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE 
UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY - POMPA HYDRAULICZNA 1 ROZDZIE- 
DZIELACZ PODNOŚNIKA 

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY- POM°A HYDRAULICZNA PZ18AT 
UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY - ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA I STE¬ 
ROWANIE 

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAU¬ 
LICZNY - TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZE¬ 
NIA (TUZ) 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
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2 


3 


4 



AUTOMATYCZNĄ - KORPUS PODNOŚNIKA 

— 

61 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - CYLINDER, TŁOK, 

DŹWIGNIE 


62 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - CIĘGŁA, DŹWIGNIE, ŁĄCZ- 




NIKI 

— 

63 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 




AUTOMATYCZNĄ - DŹWIGNIE STERUJĄCE 

— 

64 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - FILTR 1 POMPA HYDRAU¬ 
LICZNA PZ18AT 


65 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - FILTR 


66 

0042.372.000 

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - ROZDZIELACZ - 
REGULATOR 


67 

0042.570.000 

MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ 

-- 

68 

0042.582.000 

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ) 

— 

69 

0042.600.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 

70 

— 

0042.590.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
PRZEWODY: PODNOŚNIK - ROZDZIELACZ 


71 

0042.550.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
PRZEWODY 1 SZYBKOZŁĄCZA (na żądanie) 


72 

0042.540 000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY 


73 

0042.541.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY (na żądanie) 


74 

0042.595.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
PRZEWODY 1 SZYBKOZŁĄCZA - 2 WYJŚCIA 
(na żądanie) 

75 

75 

0042.551.000 

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ - 
PRZEWODY 1 SZYBKOZŁĄCZA - 4 WYJŚCIA 
(na żądanie) 


76 

0042.411.000 

GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY 

77 

77 

0042.562.040 

ZACZEP ROLNICZY 

78 

78 

0042.562.000 

ZACZEP ROLNICZY 1 DOLNY ZACZEP TRANS¬ 
PORTOWY (na żądanie) 

79 

79 

0042.481.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA 

• 

80 

80 

0042.113.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - SPRĘŻARKA 

1 ODOLEJACZ (na żądanie) 

81 

81 

0042.113.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - SPRĘŻAR¬ 
KA HS24 

82 

82 

0042.113.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - ODOLEJACZ 

83 

83 

0042.481.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - REGULATOR 
CIŚNIENIA 

84 

84 

0042.481.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - ZAWÓR 
HAMULCOWY 

85 

85 

0042.481.000 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA - ZŁĄCZE 
PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM 

86 

86 

0042.391.000 

PRZYSTAWKA PASOWA (na żądanie) 

87 

87 

0042.441.000 ' 

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA 

88 

88 

0042.450.000 

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA 
(na żądanie) 

89 

89 




















WSTĘP 


Niniejszy katalog części zamiennych doty¬ 
czy ciągnika Ursus C-330 M/C-335 M. 
Katalog zawiera tablica od numeru 1 do 89; są 
to tablice zespołów ciągnika wyposażenia sta¬ 
ndard i na żądanie. 

Ciągniki Ursus C-330 M i C-335 M są prze¬ 
znaczone na rynek krajowy i na eksport. Ciąg¬ 
niki przeznaczone na rynek krajowy mają za¬ 
montowane podnośniki hydrauliczne bez re¬ 
gulacji automatycznej nr kat. 0042.374.000. 
Ciągniki w wersji eksportowej (C-335 M) 
mają natomiast zamontowane podnośniki hy¬ 
drauliczne z regulacją automatyczną „Agroco- 
ntrol" nr kat. 0042.372.000. 

Nad każdą tablicą rysunkową i opisową poda¬ 
na jest nazwa tablicy. 

W górnym lewym rogu jest podany numer 
danego zespołu, a w górnym prawym rogu jest 
podany numer tablicy, np. T-3, T-5, T-13. 
Tablica opisowa podzielona jest na rubryki: 

- Nr poz., 

- Oznaczenie, 

- Nr poz. podzespołu, 

- Nazwa podzespołu lub części, 

- Sztuk, 

- Uwagi. 


W rubryce „Nr poz." podany jest numer, który ■ 
odpowiada numerowi pozycji na rysunku. I 
W rubryce „Oznaczenie" podany jest numer I 
części zamiennej - brak numeru wskazuje, że I 
dana część wchodzi w skład podzespołu i nie I 
można jej odrębnie zamówić na części zamień- I 

ne. I 

W rubryce „Nr poz. podzespołu" podany jest I 
numer podzespołu (kompletu), w który wcho- I 
dzi dana część. I 

W rubryce „Nazwa podzespołu lub części" I 
podana jest nazwa części lub podzespołu. I 
W rubryce „Sztuk" podano ilość sztuk części I 
występujących w zespole lub w części zespołu I 
przedstawionej na danej tablicy. I 

W rubryce „Uwagi" może występować odnoś- I 
nik literowy, którego objaśnienie podane jest 
w formie uwagi pod tablicą opisową. 

Pod każdą tablicą opisową w dolnym lewym 
rogu umieszczony jest znak „Ursus C-330 M, | 
C-335 M 1987" oznaczający typ ciągnika, 
którego dotyczy katalog oraz rok wydania 
katalogu. 

Katalog części zamiennych Ursus C-330 M, 
C-335 M obejmuje także tablice wyrobów 
gotowych kupnych (dostarczanych od koope¬ 
rantów) jak następuje: 


ZSM - Brodnica 

Filtr powietrza 

tablica T-7 

WSK- Mielec 

Pompa wtryskowa 

tablica T-1 5 


Regulator obrotów 

tablica T-16 


Pompa zasilająca 

tablica T-19 

WZ - Warszawa 

Wtryskiwacz WJS 50.8 

tablica T-18 

PZL - Sędziszów 

Filtr paliwa 

tablica T-20 

ZSM - Chełmno 

Sprzęgło 

tablica T-23 

FMR - Kunów 

Siedzisko kierowcy 

tablica T-52, T-54 

ZEM - Świdnica 

Prądnica 

tablica T-45 


Rozrusznik 

tablica T-44 


Regulator prądnicy 

tablica T-46 

ZELMOT - Warszawa 

Reflektory 

tablica T-49 

FRM - Wrocław 

Układ zawieszenia i podnośnik 
hydrauliczny 

tablica T-55 

ZM - Włocławek 

Górny zaczep transportowy 

tablica T-77 

ZM „Nimet" - Nisko 

Sterowanie hamulców pneu¬ 
matycznych przyczep 

tablica T-84 

FOS - Łódź 

Sprężarka 

tablica T-82 


Skorowidz numerowy opracowano oddzieL- 
nie dla części rysunkowych i znormalizowa¬ 
nych. 

W skorowidzu numerowym części rysunko¬ 
wych podano również części obce, wchodzą¬ 


ce w skład zespołów dostarczanych przez 
zakłady kooperujące. 

Opisy ważniejszych zmian w katalogu będą 
publikowane w Informatorze ZPC „URSUS". 























































Oznaczenia 

Do oznaczania zespołów, podzespołów i 
części zastosowano dziesięciocyfrowe sym¬ 
bole. 

Pierwsze cztery cyfry symbolu są numerem 
kierunkowym (członem rozpoznawczym). Ze¬ 
społy i podzespoły ciągnika Ursus C-330 
M/C-335 M mają numer kierunkowy 0042, 
części rysunkowe numer 0050, a części znor¬ 
malizowane numer 0054. Numer kierunkowy 
jest oddzielony ukośną kreską od pozostałych 
cyfr. 

W oznaczeniach zespołów i podzespołów 
dwie cyfry następujące po numerze kierunko¬ 
wym 0042 i oddzielone od niego kreską ukoś¬ 
ną ozpaczają numer zespołu. Pierwsza cyfra po 
kresce poziomej oznacza odmianę zespołu. 
Druga i trzecia cyfra po kresce poziomej ozna¬ 
czają numer podzespołu, a cyfra po drugiej 
kresce ukośnej jego wersję. 

Przykład: 

W tablicy 1 2, poz. 7 koło pasowe pompy wody 
ma oznaczenie 0042/08-305/0; 0042 - numer 
kierunkowy, 08 - numer zespołu, 3 - wersja 
zespołu, 05 - numer podzespołu, 0 - wersja 
podzespołu. W oznaczeniach części po nume¬ 
rze kierunkowym 0050 następuje pięć cyfr, 
które oznaczają kolejny numer części, a cyfra 
za drugą kreską ukośną - wersję części. 

Przykład: 

W tablicy 1, poz. 24 tuleja cylindrowa ma 
oznaczenie 0050/00-002/2; 0050 — numer 
kierunkowy, części rysunkowej, 00-002 - nu¬ 
mer części, 2 - wersja części. 

W oznaczeniach części znormalizowanych 
wśród sześciu cyfr następujęcych po numerze 
kierunkowym 0054 można wyróżnić trzy gru¬ 
py dwucyfrowe. Pierwsza grupa cyfr oznacza 
rodzaj części znormalizowanej, druga numer 
normy, a ostatnia wymiar części i materiał, 
z którego ta część została wykonana. Wyjątek 
od podanych wyżej zasad stosowania ozna¬ 
czeń stanowią niektóre podzespoły i części 
obce, produkowane przez kooperantów, np. 
w tablicy T-19 poz. 3 sprężyna tłoka ma 
oznaczenie V 2.3.02.00. 


SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIANNYCH 

Informacje szczegółowe o sprzedaży części 
zamiennych do ciągników, terminy składania 
zamówień oraz warunki - podawane są w In¬ 
formatorach PHSR „AGROMA”. 

W zależności od wielkości zużycia i częstotli¬ 
wości, zapasy konkretnych części zamiennych 
znajdują się w sieci placówek handlowych 
w kraju: 

- najszybciej zużywające się części zamienne 
do ciągników oraz akcesoria i normalia po¬ 
wszechnego zastosowania wymieniane w 
czasie bieżącej eksploatacji, są do nabycia 
w sieci detalicznej, tj. w Składnicy Maszyn 
Rolniczych CZS „Samopomoc Chłopska”, 
Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszcze¬ 
larskich i w niektórych POM, SKR itp., 

- części zamienne o mniejszym zużyciu lub 
wymieniane przy okazji naprawy głównej 
w warsztatach naprawczych są rozprowa¬ 
dzane w sprzedaży hurtowej przez placówki 
sieci PHSR „AGROMA”. 

Sieć hurtowa „AGROMY” zaopatruje w zasa¬ 
dzie odbiorców zakupujących części zamienne 
w ilościach hurtowych, z tym że jeśli np. rolnik 
indywidualny potrzebuje pojedynczych części 
zamiennych, nie objętych listą asortymento¬ 
wą, może za pośrednictwem każdego punktu 
detalicznego przesłać zamówienie do placów¬ 
ki hurtowej „AGROMY” z dostawą za zalicze¬ 
niem pocztowym. 

W zamówieniu należy podać: 

- nazwę i pełne oznaczenie części zamiennej 
(dla części znormalizowanych również wy¬ 
miar i numer normy), 

- liczbę zamawianych części, 

- warunki płatności i dostawy, 

- numer silnika i ciągnika, do którego część 
jest zamawiana. 












SIEĆ HANDLOWA „AGROMY" - ADRESY 




Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma" — Dyrekcja 00-950 Warszawa, skr. 41 2 
ul. Piękna 68, tel. 284-001, tlx 813259, 814308. 1 

Dyrekcje Okręgowe Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma" i podległe im Oddziah 
Terenenowe /w nawiasie — obszar działalności/. 4 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. bydgoskie, toruńskie 
i włocławskie/ 

Oddział Terenowy 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. elbląskie i gdańskie/ 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. gorzowskie i zielonogórskie/ 
Składnica Wojewódzka 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
Baza Części 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie/ 
Oddział Terenowy 

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. koszalińskie i słupskie/ 

Oddziały Terenowe 


— 85-746 Bydgoszcz, ul. Towarowa 36 
tel. 420-740, tlx 0562407, 0562587 

— 89-400 Sępólno Krajeńskie, 

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15 
tel. 2236/8, tlx 0562364 

— 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 73 
tel. 312-291, tlx 0512262 

— 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 90a 
tel. 33-01, tlx 057471 

— 14-510 Orneta, ul. Dworcowa 
tel. 13, tlx 057467 

m 

— 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 1 
tel. 230-51/6, tlx 044384 

— 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwardii Lud. 159 
tel. 244-49, tlx 044284 

— 67-200 Głogów, ul. Dzieci Głogowskich 
tel. 324-06, tlx 0782501 

— 66-304 Lutol Suchy 

tel. Brojce 1 5, tlx 044317 

— 68-100 Żagań, ul. Gen. Bema 5 
tel. 3401/2, tlx 0432315 

— 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 1 52 

tel. 773-71, tlx 046525, 046526, 046587 

— 02-495 Warszawa-Ursus, ul. Traktorzy¬ 
stów 10, tel. 6627-122, tlx 813470 

— 25-801 Kielce, ul. Krakowska 293 
tel. 516-21/4, tlx 0613351 

— 26-600 Radom, ul. Słowackiego 57 
tel. 520-88, tlx 067688 

# 

— 75-950 Koszalin, ul. Szczecińska 14 
tel. 230-11/7, tlx 0534194 

— 84-300 Lębork, ul. Toruńska 6 
tel. 224-45, tlx 0533261 

— 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 10 
tel. 8146 i 2819, t!x 0532170 

— 78-401 Szczecinek, ul. Kraińska 2A 
tel. 436-31, tlx 0532256 

— 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 3 
tel. 2737, tlx 0532237 







































Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie/ 

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie, 
zamojskie/ 

Oddział Terenowy 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. łódzkie, sieradzkie, skierniewickie, 
piotrkowskie/ 

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. olsztyńskie i suwalskie/ 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
/woj. opolskie/ 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, 
poznańskie/ 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie/ 

Oddział Terenowy 


— 30-960 Kraków-Batowice 

tel. 112-833, tlx 0325435, 0322202 

— 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42 
tel. 331-56, tlx 836881.836882 

— 20-950 Lublin, ul. Diamentowa 5 
tel. 420-51/7, tlx 0642227 

— 21-350 Międzyrzec Pdl.,ul. Radzyńska 9 
tel. 51, tlx 863205 

— 91-203 Łódź, ul. Duńska 1 

tel. 529-420, tlx 884147, 886505 


— 10-959 Olsztyn, ul. Towarowa 9 
tel. 384-511,tlx 0526211 

— 14-200 Rawa, ul. Lubawska 
tel. 2211, tix 0526356 

— 11 -430 Korsze-Kozłowo, ul. Wojska Polsk. 
tel. 17 i 74, tlx 0522359 

— 45-124 Opole, ul. Budowlanych 50 
tel. 354-86/8 i 352-84/6, tlx 0733662, 
0732263 

— 48-100 Głubczyce, ul. Kołłątaja 1 
tel. 2075/6, tlx 039309 

— 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 25 
tel. 3315 i 3005, tlx 039309 

— 60-967 Poznań, ul. Katowicka 1 
tel 773-821, tlx 0413557 

— 62-510 Konin, ul. Składowa 6 
tel. 211-24, tlx 048623 

— 64-100 Leszno, ui. Narutowicza 125 
tel. 202-455, tlx 045546 

— 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Fr. Dziągwy 1 B 
tel. 600-04, tlx 046479 

— 78-600 Wałcz, ul. Zwycięstwa WP 52 
tel. 4059, tlx 047615 

— 62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1 
tel. 208-26, tlx 047294 

— 35-959 Rzeszów, ul. Bieruta 14 
tel. 360-94, tlx 0632246 

— 37-542 Bobrówka k/Jarosławia 
tel. 4, 23, tlx 0632104 

























Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. bielskie, częstochowskie, katowickie/ 
Oddział Terenowy 

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 

/woj. jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie, 
wrocławskie/ 

Oddziały Terenowe 


Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma" 
Oddział Terenowy 


— 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 26 
tel. Tarn. Góry 854-257/S, tlx 033372 

— 42-630 Radzionków, ul. Sikorskiego 1 1 

tel. 810-200, 810-209, tlx 033393 

— 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 58 
tel. 675-091/6, tlx 0715468, 0715467 

— 59-400 Jawor, ul. Osiedle Robotnicze 1 
teL 30-71, tlx 0782287 

— 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 42 
tel. 596, tlx 0742634 

— 56-310 Żmigród, ul. Poznańska 15 
tel. 136, tix 0712156 

— 05-210 Ząbki k/W-wy, ul. B-ci Melaków 
tel. W-wa 191-431/5, t!x 813538; 81574 

— 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 101 
tel. 3229, 3220, tlx 813201 


oraz 


Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym 
„Agroma” 

/woj. białostockie, łomżyńskie/ 

Oddział 

Baza Zbytu 


Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym 
„Agroma" 

/woj. szczecińskie/ 

Oddział 


— 15-956 Białystok, ul. Elewatorska 9 

tel. 510-141, tlx 852110, 852271 ' 

— 19-200 Grajewo, ul. Elewatorska 1 
tel. 2284, tlx 852242 

— 16-020 Lipki k/Czarnej Białostockiej 

tel. Białystok 750871,750718, tlx 8531 • 

— 70-958 Szczecin-Dąbie, ul. Letnia 12 
tel. 612-415/9, tlx 0422150 

> 

— 72-300 Gryfice, ul. Niekładź 3 
tel. 2601, tlx 0422290 
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0042.012.000 


BLOK CYLINDROWY 
TULEJE I PANEWKI 



Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

C-335M 

1 

0060/00-053/0 

3 

Nakrętka 

6 

6 


2 

0050/00-054/0 

3 

Podkładka zabezpieczająca 

2 

2 


3 

0042/01-204/2 


Blok 'cylindrowy 

1 

1 


3 

0042/01-206/7 


Blok cylindrowy kompletny 

1 

1 

A 

4 

0060/10-393/0 

46 

Półpanewka dolna 1-go łożyska 
głównego NOOO 

i 

1 


4 

0050/10-393/1 

46 

Półpanewka dolna 1-g© łożyska 
głównego 

I wymiar naprawczy NO25 

1 

a 

£ 


4 

0050/10-393/2 

46 

Półpanewka dolna 1-go łożyska 
głównego 

II wyalar naprawczy NO50 

1 

1 


4 

0050/10-393/3 

46 

Półpanewka dolna 1-go łożyska 
głównego 

III wyalar naprawczy N075 

1 

1 


4 

0050/10-393/4 

46 

Półpanewka dolna 1-go łożyska 
głównego 

IV wyalar naprawczy NIDO 

i 

1 


4 

0050/10-393/5 

46 

Półpanewka dolna 1-go łożyska 
głównego 

V wyalar naprawczy N125 

1 

1 


5 

0050/00-006/2 

3 

Pokrywa 1-go łożyska głównego 

1 

1 


6 

0060/00-052/0 

3 

Śruba dwustronna 

6 

6 


7 

0050/10-392/0 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego NOOO 

i 

i 


7 

0050/10-392/1 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego 

I wymiar naprawczy N025 

i 

i 


7 

0050/10-392/2 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego 

II wyalar naprawczy NO50 

i 

i 


7 

0050/10-392/3 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego 

III wyalar naprawczy N075 

1 

i 


7 

0050/10-392/4 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego 

IV wymiar naprawczy N100 

1 

i 


7 

0050/10-392/5 

46 

Półpanewka górna 1-go łożyska 
głównego 

V wymiar naprawczy N125 

1 

1 


8 

0050/00-825/0 

3 

Podkładka zabezpieczająca 

4 

4 


9 

0050/00-145/3 

3 

Pokrywa łożyska głównego 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.012.000 



uf 

S~\ * 

Nr poz. 

pCOZG— 

S?jO'<U 

i 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

poz. 

-'znaczenie 

0330 M 

0335M 

10 

0050/10-395/0 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego NOOO 

l 

l 

10 

0050/10-395/1 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego 

I wywiar naprawczy N025 

i 

1 

10 

0050/10-395/2 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego 

II wywiar naprawczy NO50 

l 

l 

10 

0050/10-395/3 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego 

III wywiar naprawczy N075 

l 

l 

10 

0050/10-395/4 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego 

IV wywiar naprawczy N100 

1 

1 

10 

0050/10-395/5 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego środkowego 

V wywiar naprawczy N125 

l 

l 

11 

0050/10-394/0 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego NOOO 

l 

l 

11 

0050/10-394/1 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego 

I wywiar naprawczy N025 

1 

l 

11 

0050/10-394/2 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego 

II wywiar naprawczy NO50 

l 

l 

11 

0050/10-394/3 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego 

III wywiar naprawczy N075 

l 

l 

11 

0050/10-394/4 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego 

IV wywiar naprawczy N100 

l 

1 

11 

0050/10-394/5 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego środkowego 

V wywiar naprawczy N125 

l 

l 

12 

0050/10-399/0 

46 

Półpierścień oporowy dolny NOOO 

2 

2 

12 

0050/10-399/1 

46 

Półpierścień oporowy dolny 

I wywiar naprawczy NO25 

2 

2 

12 

0050/10-399/2 

46 

Półpierścień oporowy dolny 

II wywiar naprawczy NO50 

2 

2 

12 

0050/10-399/3 

46 

Półpierścień oporowy dolny 

III wywiar naprawczy NO75 

2 

2 

12 

0050/10-399/4 

46 

Półpierścień oporowy dolny 

IV wywiar naprawczy N100 

2 

2 


IRSUS C-330M, C-335M 1988 



Uwagi 


/ 



















































































0042.012.000 


1 Kr 

A 

i\ ; r poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

Ipoz. 

•oznaczenie 

0330 M 

C-335M 

i 12 

0060/10-399/5 

46 

Półpierścieó oporowy dolny 

V wyciar naprawczy N125 

2 

2 


13 

0050/10-398/0 

46 

Półpierściert oporowy górny 

NGOO 

2 

2 


| 13 

0060/10-398/1 

46 

Półpierścieó oporowy górny 

I wyciar naprawczy N025 

2 

2 


13 

0050/10-398/2 

46 

Półpierściart oporowy górny 

II wymiar naprawczy NO50 

2 

2 


13 

0050/10-398/3 

46 

Półpierźcień oporowy górny 

III wymiar naprawczy N075 

2 

2 


13 

0050/10-398/4 

46 

Półpierścień oporowy górny 

IV wymiar naprawczy N100 

2 

2 


13 

0060/10-398/6 

46 

Półpierścień oporowy górny 

V wyaiar naprawczy N125 

2 

2 

> 


14 

0060/00-146/1 

3 

Pokrywa łożyska głównego 
ustalającego 

1 

1 

i 

15 

0050/10-397/0 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego ustalającego NGOO 

1 

i 

i 

w 

16 

0050/10-397/1 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego ustalającego 

I wymiar naprawczy N025 

1 

i 


16 

0050/10-397/2 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego ustalającego 

II wymiar naprawczy N050 

1 

i 


15 

« 

0050/10-397/3 

1 

46 

I 

Półpanewke dolna łożyska 
głównego ustalającego 

III wymiar naprawczy N075 

1 

i 


15 

0050/10-397/4 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
głównego ustalającego 

IV wymiar naprawczy NiOO 

1 

i 

i 


15 

0050/10-397/5 

1 

46 

Półpanewka dolna łożyska 
gs Ornego ustalającego 

V wyaiar naprawczy N125 

1 , 

i 

- 

16 

0050/10-396/0 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego ustalającego NGOO 

1 

i 


16 

0050/10-396/1 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego ustalającego 

I wymiar naprawczy N025 

1 

f 

i 


16 

0050/10-396/2 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego ustalającego 

11 wynlar naprawczy NO50 

1 

i 


16 

0050/10-396/3 

• 

46 

Półpanewka górna łożyska 
głównego ustalającego 

III wynlar naprawczy N075 

1 

l 

• 

--i 





URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.012.000 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

r —■ - — ■ 

Sztuk 

poz. 

C-330M 

C-335M 

16 

0050/10-396/4 

46 

Półpenewka górna łożyska 
głównego ustalajęcego 

IV wyeiar naprawczy N100 

1 

i 

16 

0050/10-396/5 

46 

Półpenewka górna łożyska 
głównego ustalającego 

V wynlar naprawczy N126 

i 

1 

17 

0050/50-116/0 


Kranik spustu wody 

l 

1 

17 

[0046/60-119/0 


Kranik spustu cieczy 
/r.s części zaaienne/ 

i 

i 

18 

0050/10-644/0 


Tabliczka zna&ionowa silnika 

l 

1 

19 

0064/24-020/4 


Nit 3x5 PN-70/M-32952 

4 

4 

20 

0042/01-002/1 


Wskaźnik oleju 

1 

1 

21 

0060/00-046/1 

20 

Uszczelka 

1 

1 

22 

0050/CÓ-045/3 


Śruba dwustronna 

1 

1 

23 

0050/10-064/0 


Nakrętka z ucheo 

1 

i 1 

24 

0050/00-002/2 

3 

Tuleja cylindrowa 

2 

2 

25 

OC60/00-004/2 

3 

Podkładka tulei 

2 

2 

26 

0054/51-055/6 

3 

Pierścień uszczelniający 100x3 
PN-64/M-73093 

4 

4 

27 

0064/23-032/9 


Nakrętkę M16xl,5-8-A 
PN-75/H-82144 

7 

7 

28 

0060/00-135/0 


Podkładka 

7 

7 

28 

0060/10-150/1 


śruba dwustronna 

i 

1 

30 

CO60/00—C44/3 


Śruba dwustronna 

3 

3 

31 

0060/10-177/1 


śruba dwustronna 

2 

2 

32 

0050/10-256/0 


Kołek ustslajęcy 

z 

2 

33 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 19,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

4 

4 

| 

34 

0054/21-063/7 

1 


Śruba M10x26-8.8-6 

PN-74/M—92105 

4 

4 

35 

0060/10-175/0 


Podkładka dystansowa 

2 

2 

36 

0050/10-176/0 


Podkładka dystansowa 

2 

2 

37 

0050/00-167/0 


Śruba dwustronna 

4 

4 

38 

0054/61-121/3 


Podkładka sprężysta Z 16,3 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

4 

4 

39 

4 

0054/23-071/1 


Nakrętka wyeoke Ml6xl,5-8 

PN—74/M-82156 

4 

4 

40 

i 

0050/00-210/1 

3 

Cś koła pośredniego 

1 

1 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042 *012 *000 



Nr 

poz. 


41 

42 


43 

44 
44 


45 

45 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


Oznaczenie 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 


T 


0060/00*359/0 


0050/00-166/0 
0050/00-028/0 
0050/10*560/0 


0050/00-029/0 

0050/10-643/0 


0042/01-215/0 


0042/01-215/1 


0042/01-215/2 


0042/01-215/3 


0042/01-215/4 


0042/01-215/5 


Uwagi: 


3 


3 

3 

3 


Nazwa podzespołu lub czyści 


3 

3 


B - 


Blok cylindrowy 

Zaślepka otworu gwintowanego 
M10 

Ru rka 

Tulejka wału rozrzędu 

Tulejka wału rozrzędu 
wymiar naprawczy 

Tulejka wału rozrzędu 

Tulejka wału rozrzędu 
wymiar naprawczy 

Komplet panewek łożysk 
głównych NO00 

Komplet panewek łożysk 
głównych 

I wymiar naprawczy N025 

Komplet panewek łożysk 
głównych 

II wymiar naprawczy N050 

Komplet panewek łożysk 
głównych 

III wymiar naprawczy 94075 

Komplet panewek łożysk 
głównych 

IV wymiar naprawczy N100 

Komplet panewek łożysk 
głównych 

V wymiar naprawczy N125 


Sztuk 


0330 M 


l 

3 


1 

2 

2 


1 

1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


A - Kompletacja Blok cylindrowy komplet 
na części zamienne,w stosunku do ko 
Blok cylindrowy nr 0042/01-204/2 ró 
nicfi zawiera elementów poz* 24, 25, 

Ko ti . . 

Słpanewkami poz* 20 
odpowiednie komplety panewek łożysk 
bowcdowych: 

00^2/01-214/0 - wymiar nominalny 

0042/01-214/1 - I wymiar naprawczy 


C-335M 


i 

3 


1 

2 

2 


1 

1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


ny nr 
mpletacljl 
łni się tym 
26 # 40 


042/031-206/: 


Uwagi 


T- 1 
4 st 


łęcznije 
nowię 


że 


głównych i 


Inooo 

N025 


0042/01-214/2 - II wymiar naprawczy N050 


OG 42/01-214/3 
0042/01-214/4 


- III wymiar naprawczy N075 


- IV wymiar naprawcz 


y N100 


0042/01-214/5 - V wymiar naprawczej N125 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.012.000 BLOK CYLINDROWY - POKRYWY I USZCZELNIENIA T-2 


■ 

■ 


\ 

\\ lJz.. 

c 

nnr - o — 
p - Li L - 

r ^ r\ 1 • i 

O ’ O 

1 

Nazwo. oodzesDołu lub czyści 

Sztuk 

Uwagi 

- 

• i* • 

r ✓ o n ; o 

• — •*_»* '_ a. .ii 

C-330M 

C-335M 


1 

0054/21-210/9 


Śruba M8x80—5«6—B 

PN-74/M-82101 

1 

1 



2 

0054/21-200/9 


Śruba M8x70-5.6-B 

PN-74/M-82101 

5 

5 


i 

3 

0054/27-084/1 


Kołek walcowy ustalający 

10n6x65 PN-66/M-85021 

2 

2 



4 

0054/51-012/0 


Pierścień uszczelniajęcy 
A60x85xl0 PN-72/M-86964 

1 

1 



5 

0054/21-216/6 


Śruba M8x75-5.6-B 

PN-74/M-82101 

6 

6 



6 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

18 

18 



7 

0054/21-210/4 


Śruba M8x35-5.6-B 

PN-74/M-82101 

3 

3 



8 

0054/21-060/5 


śruba M8x20-5.6-B 

PN-74/M-82105 

4 

4 



9 

0054/61-050/2 


Podkładka odginana 8.4 Fe/Fg 
PN-82/M-82011 

4 

4 



10 

0050/10-229/0 


Pokrywa rozrządu 

1 

1 



11 

0050/00-148/1 


Uszczelka 

1 

1 



12 

0054/21-069/2 


Śruba M6x20-5»6-B 

PN-74/M-82105 

6 

6 



13 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6,1 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

11 

11 



14 

0050/00-720/1 


Pokrywa 

1 

1 


■ 

15 

0050/00-154/1 


Uszczelka 

1 

1 


I 

16 

0050/10-228/0 


Obudowa rozrzędu 

i 

1 


i 

I, 

17 

0050/00-030/2 


Uszczelka 

1 

1 



18 

0054/21-061/5 


śruba M8x25-5*6-B 

PN-74/M-82105 

5 

5 



19 

0050/00-451/0 


Uszczelka 

1 

1 



20 

0050/10-258/0 


Uszczelka 

1 

1 



21 

0050/00-149/0 


Uszczelka 

1 

1 



22 

0050/00-168/0 


Kołek ustalajęcy 

1 

1 



23 

0050/10-601/1 


Podkładka 

10 

10 



24 

0050/00-022/0 


Śruba 

12 

12 



25 

0050/10-456/0 


Uszczelka 

1 

1 



26 

1 

0050/10-458/0 


Pokrywa 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.012.000 


Nr 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub cząści 

Sztuk 

Uwal 

poz. 

jz. - q czknie! 

C-330M 

C-335M 

27 

0054/21-065/4 


śruba H6xl2-5.6-B 

PN-74/M-82105 

5 

5 


28 

0050/10-161/0 


Śruba 

2 

2 


29 

0054/28-011/9 


Zawleczka S-Zn 4x22 

PN-76/M—82001 

i 

i 


30 

0050/00-143/2 


Obudowa tylna 

1 

1 


31 

0054/21-100/6 


Śruba dwustronna M10x28-5.6 
PN-60/M-82131 

3 

3 


32 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 

Fe/Fg PN-77/M-8 2008 

3 

3 


33 

0054/23-131/2 


Nakrftka M10-5-B 

PN-75/M-82144 

3 

3 


34 

0050/00-307/0 


Uszczelka pokrywy bocznej 

1 

1 


35 

0050/00-086/0 


Pokrywa boczna 

1 

1 


36 

0064/61-021/2 


Podkładka do wkrętów 8.4 

PN—78/M-82007 

1 

1 


37 

0054/21-023/1 


Śruba M8x40-5.6-A 

PN—74/M-82101 

1 

1 


38 

0054/61-010/8 


Podkładka okręgła 10.5 Fe/Fg 
PN—78/M-82006 

10 

10 


39 

0054/21-156/6 


Śruba M10xll5-8.8-B 

PN—74/M-82101 

4 

4 


40 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

4 

4 


41 

0054/21-066/3 


śruba M10x30-8.8-B 

PN—74/M-82105 

2 

2 


42 

0046/41-823/0 


Korek spustowy M30xl,5 

i 

1 


43 

0054/61-264/0 


Pierścień uszczelniajęcy 

30x36 ZN-76/MPM/06-03126.3 

1 

1 


44 

0054/21-156/5 


Śruba M10x75-8.8-B 

PN-74/M-82101 

4 

4 


45 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M—82144 

8 

8 


46 

0054/61-010/6 


Podkładka okręgła 8.4 Fe/Fg 
PN-78/M-82006 

2 

2 


47 

0050/00-144/3 


Miska oleju 

1 

1 


48 

0050/00-150/1 


Uszczelka 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.022.000 


GŁOWICA CYLINDRÓW 


T-3 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-335M 

1 

0054/62-040/3 


Pierścień oeedczy sprężynujący 

Z 16 PN-81/M-85111 

4 

4 


2 

0050/00-118/0 


Podkładka dystansowa 

2 

2 


3 

0050/18-072/0 

5 

Tulejka dźwigienki zaworowej 

4 

4 


4 


5 

Dźwigienka zaworowa 

4 

4 


5 

0042/02-203/1 


Dźwigienka zaworowa 

4 

4 


6 

0050/00-121/0 


śruba regulacyjna 

4 

4 


7 

0050/10-285/0 


Nakrętka 

6 

6 


8 

0050/00-118/2 


Podkładka dystansowa 

6 

6 


9 

0050/00-103/1 


Wspornik osi dźwigienek 
zaworowych 

1 

i 


10 

0050/00-110/0 


Sprężyna osi dźwigienek 
zaworowych 

1 

1 


11 

0050/00-559/0 


Wkręt 

2 

2 


12 

0054/22-100/5 


Wkręt dociskowy M8xlxl0-14H 
PN-82/M-82273 

1 

1 


13 

0050/00-117/0 


śruba dwustronna wspornika 

2 

2 


14 

0050/00-123/0 


Uszczelka pokrywy 

1 

1 


15 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

2 

2 


16 

0054/23-032/2 

• 

Nakrętka M12xl,25-5-A 
PN-75/M-82144 

2 

2 


17 

0054/27-085/3 


Kołek walcowy 5u7x25 
PN-80/M-85021 

1 

1 


18 

0054/36-010/1 


Kulka 05/16V PN-75/M-86452 

1 

1 


19 

0050/00-228/0 


Sprężyna 

1 

1 


20 

0050/00-027/0 


Płytka oporowa 

1 

1 


21 

0050/00-058/0 


Sprzęgło 

1 

1 


22 

0054/51-033/0 


Pierścień uszczelniający 
11,3x2,4 PN-60/M-86961 

1 

1 


23 

0050/00-015/1 


Pokrywa głowicy 

1 

1 


24 

0050/00-226/1 


Dźwignia 

1 

1 


25 

1 

0054/22-191/5 


Wkręt M6x12-5.8-8 

PN-74/M-82209 

2 

2 


26 

0050/00-323/0 


Podkładka 

2 

2 


27 

I 

0054/23-120/4 


Nakrętka kołpakowa Ml2xl,25-5 
PN-75/M—82181 

2 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.022.000 



Nr 

* 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzc .. 'u lub części 

Sztuk 

"O 

O 

N 

9 

v ,^n aczGme 

0330M 

C-335M 

28 

0042/01-009/0 


Odpowietrznik 

1 

1 

29 

0060/00-050/0 


Wkręt regulacyjny / 

2 

2 

30 

0050/00-312/0 


Zaaek talerzyka sprężyny 

8 

8 

31 

0050/00-114/0 


Talerzyk sprężyn zaworu 

4 

4 

32 

0050/00-134/1 


Sprężyna zaworu wewnętrzna 

4 

4 

33 

0050/00-109/1 


Sprężyna zaworu zewnętrzna 

4 

4 

34 

0054/21-010/2 


Śruba M8x90-3.6-C 

PN-74/M-82101 

1 

i 

35 

0054/81-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

F©/Fg PN-77/M-82008 

1 

1 

36 

0050/00-129/1 


śruba dwustronna wtryskiwacza 

4 

4 

37 

0054/61-010/6 


Podkładka K 8,4 Fa/Fg 
,PN-78/M-82006 

2 

2 

38 

0054/23-031/4 


Nakrętka M8-8-A PN-75/M-82144 

2 

2 

39 

0054/23-070/1 


Nakrętka M8-5-A PN-77/M-82165 

4 

4 

40 

0064/27-017/8 

45 

Kołek U9talajęcy 5n6xl2 

PN-66/M-85021 

2 

2 

41 

0050/00-102/0 

45 

Prowadnica zaworowa 

4 

4 

42 

0060/10-149/1 

45 

Zsślepka 

2 

2 

43 


45 

Głowica 

1 

1 

44 

0060/10-148/0 

45 

Zaślepka 

3 

3 

46 

0042/02-205/0 


Głowica /na części zaaienne/ 

1 

1 

46 

0060/10-631/0 


Gniazdo zaworu wydechowego 

2 

2 

47 

0050/00-848/0 


Zawór wydechowy 

2 

2 

48 

0050/10-630/0 


Gniazdo zaworu ssęcego 

2 

2 

49 

0050/00-847/0 


Zawór ssęcy 

2 

2 

50 

0042/02-209/0 


Uszczelka głowicy 

1 

1 

61 

0050/00-104/1 


Wspornik osi dźwigienek 
zaworowych 

1 

1 

52 

0050/00-850/1 


Oś dźwigienek zaworowych 

1 

1 

53 

0050/00-051/0 


Wałek dekompresatora 

i 

i 


Uwaga: 

1 

A - ne 

( 

części naprawcze 




Uwagi 


A 


A 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042*032*000 


UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY 



Vr 

czGnie 

r -**- * 
r\ : / n _ 

Nazwa podzespołu lub cząici 

Sztuk 

J 

Uwagi 

— 

— ■ 

r ^ - - 

r.pohi 

i 

C-330M 

C-335M 

i 

1 

0050/00-181/0 

i 

Koło zębate 

1 

i 

1 


2 

0050/00-180/0 


Koło zębate 

1 

l 


3 

0054/26-011/1 


Wpust 8x11 PN—73/M-85008 

2 

2 


4 


5 

i 

Koło pasowe 

1 

1 


5 

0042/03-102/0 


Koło pasowe kompletne 

1 

1 


6 

0050/00-195/0 

5 

Tulejka 

1 

1 


7 

0050/00-659/0 


Odrzutnik przedni 

1 

i 


8 

0050/00-243/0 

i 

i 

Zazębiacz 

1 

1 


9 

0054/62-050/5 

: 

Pierścień osadczy sprężynujący 
W 38 PN-81/M—85111 

4 

4 


10 

0050/00-830/0 

i 

Pierścień tłokowy odoliwiajęcy 

2 

2 


10 

0050/10-567/0 


Pierścień tłokowy odoliwiajęcy 

4 

4 


11 

0050/00-830/0 


Pierścień tłokowy odoliwlajęcy 

2 

2 


12 

0050/10-645/0 


Pierścień tłokowy zgarniający 

Go 541 102x93,2x4,5 

2 

2 

A 

13 

0050/00-826/0 


Pierścień tłokowy uszczelnia¬ 
jmy 

4 

4 


13 

0060/10-566/0 


Pierścień tłokowy uszczelnia¬ 
jący, wymiar naprawczy 

4 

4 


14 

0050/00-926/0 


Pierścień tłokowy uszczelnia- 
jęcy chromowany 

2 

2 


14 

0050/10-565/0 


Pierścień tłokowy uszczelnia¬ 
jący chromowany, wymiar napraw¬ 
czy 

2 

2 


15 

0050/10-648/0 


Tłok 

2 

2 


15 

0050/10-649/0 

1 

Tłok na części zamienne 

2 

2 


16 

0050/00-817/0 


Sworzeń tłokowy 

2 

2 


17 

0050/00-173/0 

18 

Tulejka główki korbowodu 

2 

2 


18 

0042/03-210/1 


Ko rbowód 

2 

2 


19 


18 

Korbo wód 

2 

2 


20 

0050/10-391/0 


Półpanewka korbowodu N000 

4 

4 


20 

0050/10-391/1 


Półpancwka korbowodu N025 

1 wymiar naprawczy 

4 

4 

1 

i 

l 

1 

20 

0050/10-391/2 


Półpanewka korbowodu N050 

II wymiar naprawczy 

4 

4 

i 

1 


20 

0050/10-391/3 


Półpanewka korbowodu N075 

III wymiar naprawczy 

4 

4 



- RSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.032*000 


Oznaczenie 


20 3050/10-391/4 


20 IX)50/10-391/5 


21 0042/03-105/0 


21 |X)42/03-105/l 


21 PO42/03-105/2 


21 9042/03-105/3 


podze 

społu 


21 0042/03-105/4 


21 PO42/03-105/5 


22 10050/10-060/0 



23 0054/51-031/0 


24 0064/28-010/7 


25 0050/00-559/0 

26 |0060/10-668/0 

50/10-069/0 
50/40-310/0 


60/00-565/9 

50/00-184/1 


0050/00-558/0 

0060/10-246/0 

0054/31-013/8 


0060/10-267/0 


Nazwa podzespołu lub części 


Sztuk 


Półpanewka korboaodu N100 

IV wymiar naprawczy 

Półpanewka korbowodu N125 

V wyalar naprawczy 

Wał wykorbiony wymiar nominalny 
NOOO 

Wał wykorbiony na czyści 

zaalanna 

I wymiar naprawczy NO25 

Wał wykorbiony na czyści 
zamienne 

II wymiar naprawczy NO50 

Wał wykorbiony na czyści 

zaalanna 

III wymiar naprawczy N075 

Wał wykorbiony na czyści 
zamienne 

IV wymiar naprawczy N100 

Wał wykorbiony na czyści 

zamienne 

V wymiar naprawczy N125 
Ko rak 

Plerśdart uszczelniajęcy 
30,2x3 PN-60/M-86961 

Zawleczka 8-2x25 
PN-76/H-82001 

Wkryt 

Przeclwclyżar 

Podkładka odginana 
Śruba 

Koło zamachowa 

Koło zamachowa 

Wieniec koła zamachowego 

Kołek uetalajycy 

Śruba 

Podkładka 

Łożysko kulkowe zwykłe 
blaszkę ochronny 6203Z 
PH-79/H-86100 

Odrzutnlk oleju tylny 


C-330M 


URSUS C-330M, C-335M 1988 


4 


4 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 

2 


2 


3 

4 
8 
8 
1 
1 
1 

1 

6 

1 

1 


1 


C-335M 


4 


4 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 

2 


2 


3 

4 
8 
8 
1 
1 
1 

1 

6 

1 

1 


1 
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I 

Nr poz. 

pcdze- 

soołu 

Nazwa podzespołu lub części 

_ aczeme 

37 

21 

Wał wykorbiony 

38 0050/10-070/0 

18 

Śrubo 

39 0050/00-183/0 

18 

Podkładko 

40 

18 

Pokrywa korbowodu 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.042.000 UKŁAD ROZRZĄDU 


T-5 


4 1 

* 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

0 

Sztuk 

Uwagi 

hcz. 

0330M 

C-335M 

1 

3054/21-072/8 


Śruba M10x28-5*6-A 

1 

1 


2 

3050/00-214/0 


Podkładka zabezpieczająca 

1 

1 


3 

3050/00-213/0 


Podkładka oporowa wału 
rozrządowego 

1 

1 


4 

3050/00-212/2 


Koło zębate rozrzędu 

1 

1 


5 

3054/21-062/8 


śruba M8xl8-5«6-B 

PN-74/M-82105 

2 

2 


6 

3054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8.2 
PN-77/M-82008 

2 

2 


7 

0050/00-130/0 


Płytka 

- 1 

1 


8 

0054/26-010/8 


Wpust czółenkowy 6x9 

PN-73/M-85008 

1 

1 


9 

0050/10-247/0 


Drężek popychacza 

4 

4 


i° 

10 

0050/00-658/0 

nncn / *\ r\ cz "70 ff\ 


Popychacz 

4 

4 

4 

4 


UUoU/1U~ O/u/u 


ropycnacz / w yralar nap ranuzy/ 


11 

0050/00-501/2 


Wałek rozrzędczy 

1 

1 


12 

0050/00-119/0 


Zaślepka 

i 

1 


13 

0050/00-660/0 

18 

Tulejka koła zębatego 

1 

1 


13 

0050/10-568/0 


Tulejka koła zębatego 
/wymiar naprawczy/ 

1 

1 


14 


18 

Koło zębate pośrednie 

1 

1 


15 

0060/00-209/0 


Podkładka oporowa 

i 

1 


16 

0054/61-060/1 


Podkładka odginana 6.4x24 
PN-82/M—82012 

i 

i 


17 

0054/21-074/8 


Śruba M6xl4-5.6-A 

PN-74/M-82105 

2 

2 


18 

0042/04-011/0 

J 

i 

1 I 

i 

l 

< 

i 

i 

1 

i 

i 

1 

j- 

• 

Koło Zębate pośrednie 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042*053*000 UKŁAD SSĄCY 


T 6 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu Lub części 

Sztuk 

Uwagi 

DOZ. 

C-330M 

C-335M 

i 

\ 

D042/05-313/0 


Filtr powietrza 

1 

1 


2 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144 

2 

2 


3 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/H-82008 

2 

2 


4 

0050/00-622/0 


Uszczelka 

1 

1 


5 

0054/21-210/3 


śruba M8x30-5*6-B 

PN-74/M-82101 

2 

2 


6 

0050/00-521/2 


Przewód ssęcy 

1 

1 


7 

1 

1 

0050/00-523/1 


Uszczelka 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.053.000 UKŁAD SSĄCY - FILTR POWIETRZA 


T-7 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 


p02. 

0330 M 

C-335M 

Uwagi 

i 

357.027 

9 

Stożek prowadzęcy 

1 

l 


2 

357.128 

9 

Zbiornik pyłu z kierownicę 

1 

1 


3 

515.51*508 

2 

Uszczelka wykładu 

1 

l 


4 

357.034 

9 

Pokrywa 

1 

1 


5 


9 

Podkładka 6.4 Fe/Zn9 

PN-78/M-82005 

1 

1 


6 

0054/23-090/1 

9 

Nakrętka skrzydełkowa M6 

PN-64/M-82439 cynkować 

1 

1 

A 

6 

357.040 

9 

Nakrętka skrzydełkowa 

1 

1 

A 

7 

355.018 

9 

Podkładka uszczelniajęca 

1 

l 


8 

357.122 

9 

Korpus filtru wstępnego 

1 

l 


9 

359.000 


Wstępny filtr powietrza 

1 

l 


10 

357.116 


Kaseta wkładu 

1 

l 


11 

0054/23-130/8 


Nakrętka M6 PN-75/M-82144 

1 

1 


12 

50.61223.0 

16 

Podkładka zabezpieczajęca 

1 

1 


13 


16 

r 

Obejaa ze wspornikami 

1 

l 


14 

GFB-5.60.24 

16 

Podkładka 

1 

l 


15 

GF-7.60.19 

16 

śruba obejmy 

1 

l 


16 

357.020 


Obejma 

1 

1 


17 

357.013 


Uszczelka 

1 

1 


18 

357.114 


Miska olejowa kompletna 

1 

1 


19 

357.201 


Sekcja dokładnego oczyszczania 

1 

1 



Uwaga: 

A - etc 

> 80 wać alternatywnie 
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0042/102.000 


UKŁAD WYDECHOWY 


T-8 


Nr 

Oznaczeni 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/1 0-207/0 


Tłumik wydechu 

1 

1 


2 

0054/61 -1 50/2 


Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9 
PN-78/M-82005 

1 

1 


3 

0054/21 -075/3 


Śruba M6x10-5.6-A 

PN-74/M-821 05 

1 

1 


4 

0054/21 -063/7 


Śruba Ml 0x25-8,8-B 

PN-74/M-821 05 

2 

2 


5 

0054/61 -121 /O 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Fe/Zrfl 2 PN-77/M-82008 

6 

6 


6 

0050/1 O-449/O 


Końcówka przewodu wydechowego 

1 

1 


7 

0050/00-536/0 


Uszczelka 


1 


8 

0050/00-530/2 


Przewód wydechowy 

1 

1 


9 

0050/10-654/0 


Śruba z uchem Ml 2 wg DIN 580 

1 

1 


10 

0050/00-375/0 


Uszczelka przewodu wydechowego 

2 

2 


ii 

0050/10-052/0 


Śruba dwustronna 

4 

4 


12 

0054/25-1 51 /2 


Nakrętka Ml 0-5-B 

PN-7 5/M-82144 

4 

4 
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0042.062.000 POMPA OLEJU T-9 


% f 

\r 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

20Z. 

0330M 

C-335M 

i 

0042/06-201/0 


Poapa olejowa 

1 

1 

A 

2 

0064/21-071/6 

1 

Śruba M8xl8-5«6 

PN-74/M-82105 

6 

6 

B 

•3 

0060/10-128/0 

l 

Podkładka odginaną 

6 

6 

C 

4 

0060/10-301/0 

l 

Pokrywa poapy 

i 

i 


5 

0050/10-063/0 

l 

Tłoczek zaworu 

i 

i 


6 

■ 

0054/28-011/6 

1 

Zawleczka S-3,2x32 

PN-76/M-82001 

i 

i 


7 

0060/10-306/0 

l 

Ru rka regulacyjna 

i 

i 


8 

0060/10-305/0 

l 

Sprężyna zaworu 

i 

i 


9 

0050/00-601/1 

l 

Koło ząbate napędzane 

i 

i 


10 

0050/10-313/1 

12 

04 koła zębatego napędzanego 

1 

i 


11 

0060/10-312/1 

12 

Korpus poapy 

i 

i 


12 

0042/06-202/0 

1 

Korpus poapy koapletny 

i 

1 


13 

0060/00-602/1 

1 

Koło zębate napędzajęce 

i 

1 


14 

0050/10-304/1 

1 

Wałek napędzajęcy poapę 
olejowę 

i 

i 


16 

0054/26-010/1 

1 

Wpust czółenkowy 3x5 

PN—73/M-86008 

i 

i 


16 

0064/27-085/4 

1 

Kołek walcowy 5u7x32 

PN-66/M-85021 

i 

i 


17 

0060/00-289/0 

1 

Koło napędzajęce poapę 
olejowę 

i 

1 


18 

0054/62-020/1 

1 

Plerócleó zabezpieczający 

BN-83/3611-24 

i 

i 


19 

0050/10-308/0 


Podkładka 

2 

2 


20 

0050/02-116/0 


Podkładka złęczki 

2 

2 


21 

0060/10-307/0 


Łącznik 

2 

2 


22 

0042/06-103/0 


Przewód tłoczący koapletny 

1 

1 


23 

0042/06-102/0 


Ssak koapletny 

l 

1 

1 


24 

0060/10-310/0 


Uszczelka 

1 

1 


25 

0064/61-060/7 


Podkładka odginana 10.5x35 
PN-82/M-82012 

1 

9 

1 


26 

0054/21-166/7 

Uwagi * A - 

B - 

C - 

Poapa < 
do zea| 

Śruba M10xll6-6.6-8 

PN-74/M-82101 

»lejowa na cząócl zaalenne 
lołu poz• ! wchodzi poz«2 • 4 ezt 

lołu poz*1 wchodzi poz*3 - 4 ezt 

2 

2 



do zesf 
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0042.072.000 FILTR OLEJU 


T-10 


1 Vr 

♦ ł i 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze- 

SDOłu 

1 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

2CZ. 

C-330M 

C-335M 

1 

0060/10-334/0 


Uszczelka 

1 

1 


2 

0060/60-738/0 


Filtr PP-8,4 

l 

l 


3 

0050/60-736/1 


Łucznik 

1 

l 


4 

0060/10-626/1 


Korpus filtru oleju 

l 

l 


5 

6 

0060/00-168/2 


Łucznik 

l 

l 


0060/00-105/0 


Podkładka 

l 

l 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.293*000 UKŁAD CHŁODZENIA 


r-n 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

C-335M 

1 

0042/29-008/0 


Zasłon* chłodnicy koaplatna 

l 

1 


2 

0054/23-080/1 


Nakrętka koronowa AM10-05 
PN-74/M-82159 

2 

2 


3 

0054/28-013/0 


Zawleczka S-Zn 2,5x26 

PN-76/M-82001 

2 

2 


4 

0050/01-719/0 


Podkładka 

•2 

2 


5 

0050/01-708/0 


Podkładka guaowa 

4 

4 


6 

0054/23-131/2 


Nakrftka M10-6-B 

PN—75/M-82144 

4 

4 


7 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 
Fe/Zn9 PN-77/M-82008 

6 

5 


8 

0050/01-713/0 


Wspornik chłodnicy 

2 

2 


9 

0054/21-212/8 


6roba M10x35-5.6-B 
PN-74/H-82101 

4 

4 


10 

0054/21-072/2 


Śruba MlOxl8—5.6—A 
PN-74/M-82105 

i 

1 


11 

0054/61-170/4 


Podkładka A9 Fa/Zn5 
PN-79/M-82019 

i 

1 


12 

0050/01-716/0 


Tulejka guaowa 

i 

1 


13 

0054/28-010/3 


Zawleczka S-Zn 2x14 

PN-76/M-82001 

i 

1 


14 

0042/29-305/0 


Łęcznik 

i 

1 


15 

0060/10-695/0 

17 

Chłodnica 

i 

1 


16 

0084/61-391/2 

17 

Korek chłodnicy 

i 

1 


17 

0042/29-302/3 


Chłodnica koaplatna 

i 

1 


18 

0054/69-090/3 


Opaska zaciekowa B 365c 
PN-63/M-74905 

2 

2 


19 

0050/01-703/2 


Przewód guaowy górny 

1 

1 


20 

0042/29-012/0 


Zacisk węża 

2 

2 


21 

0042/29-104/0 


Tunel chłodnicy 

1 

1 


22 

0042/08-301/0 


Wiat rak 

i 

1 


22 

0042/08-304/0 


Wiatrak 

1 

1 

A 

23 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6,1 
Fe/Zn9 PN-77/M-82008 

4 

4 


24 

0054/23-130/8 


Nakrętka M6-6-B 

PN-76/M-82144 

4 

4 


25 

0050/01-706/3 


Przewód guaowy dolny 

1 

i 


26 

0050/18-019/0 


Obejaa przewodu guaowego 

i 

i 
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0042.293.000 


T-11 


— 

Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

27 

0060/01-754/0 


Rurka spuatu wody 

1 

1 


28 

0050/50-118/0 


Kranik opustowy wody 

1 

1 


29 

0060/01-731/0 


Blaszka zabazpiaezajęea 

1 

1 


30 

0054/61-120/5 


Podkładka sprężysta Z 4,1 

1 

l 





Fe/Zn9 PN-77/H-82008 




31 

0054/23-030/4 


Nakrętka M4-6-A 

l 

1 





PN-75/M-82144 





Uwaga t 

A - *14 

itrak nr 0042/08-304/0 stosować d 

D 





ciągnika w wykonaniu tropikalnym 






zai 

ilast wiatraka nr 0042/08-301/0 
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IZ 




U-l 































































0042.083.000 


POMPA WODY 


T-12 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330 M 

C-335M 

1 

0042/08-307/0 


Poapa wodna na części zaaienne 

l 

1 


2 

0054/21-215/3 


Śruba 118x40-5.6-8 

PN-74/M-82101 

4 

4 


3 

0050/50-615/0 


Podkładka odginana 

2 

2 


4 

0054/23-062/1 

l 

Nakrętka Ml4xl,6-5-06-A 
PN-74/M-82163 

1 

1 


5 

0050/50-612/0 

l 

Podkładka 

1 

1 


6 

0050/10-208/0 


Tulejka dystansowa 

1 

1 


7 

0042/08-305/0 


Koło pasowe poapy wodnej 

1 

1 


8 

0050/10-209/0 


Piasta 

1 

1 


9 

0054/62-050/9 

1 

Pierścień osadczy sprężynoJęcy 
•47 PN-81/M-85111 

1 

1 


10 

0060/10-212/0 

1 

Podkładka sprężysta falista 

1 

1 


11 

0064/31-014/4 

1 

Łożysko kulkowe z blaszkę 
ochronnę 6203 z 

1 

1 


12 

0050/10-215/0 

15 

Wirnik pompy wody 

1 

1 


12 

0050/10-660/0 

15 

Wirnik poapy wody 

1 

1 


13 

0060/10-214/0 

15 

Wałek poapy 

1 

1 


14 

0054/26-010/4 


Wpust czółenkowy 4x6,5 
PN-73/M-85008 

1 

1 


15 

0042/08-306/0 

1 

Wałek koapletny 

1 

1 

A 

15 

0042/08-308/0 

1 

Wałek koapletny 

1 

1 

A 

16 

0042/08-302/0 

1 

Uszczelka poapy wodnej 

17.39 12.EP 

1 

1 


17 

0054/51-034/6 

1 

Pierścień oszczelniajęcy 

36,2x3 PN—60/M-86961 

1 

1 


18 

0060/10-324/0 

1 

Pierścień oporowy 

1 

1 


19 

0050/10-218/0 

1 

Korpus poapy wodnej 

1 

1 


20 

0054/63-050/3 

l 

Saarownlczka M10xl 

PN—76/M—86007 

1 

1 


21 

0050/10-217/0 

1 

Pierścień zabezpieczajęcy 

1 

1 


22 

0050/10-222/0 

1 

Pierścień 

1 

1 


23 

0054/31-013/8 

1 

Łożysko kulkowe z blaszkę 
ochronnę 6203 z PN-79/M-86100 

1 

1 


24 

0050/10-213/0 

1 

Tulejka dystansowa 

1 

1 



Uwaga t 

A • at< 

•sowaó alternatywnie 
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0042.091.000 TERMOSTAT T-13 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

DOdzQ— 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

M V vj ^ L. 

społu 

C-330M 

C-335M 

1 

D054/21-216/6 


śruba M8x75-5.6-B 

3 

3 





PN-58/M-82101 




2 

OOeO/OO-223/O 


Obudowa teraoatatu 

1 

1 


3 

0042/29-012/0 


Zacisk Nfża 

2 

2 


4 

0060/00-740/0 


Przewód elastyczny 

1 

1 


5 

0060/00-739/0 


Podkładka 

1 

1 


6 

0060/00-741/0 


Plericisrt 

1 

1 


7 

0060/00-082/0 


Terwostat TS-9 

1 

1 


8 

0060/00-074/0 


Uszczelka 

1 

1 


9 

0064/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

3 

3 





Fa/Fg PN-77/M-82008 
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0042.152,000 UKŁAD PALIWOWY 


T-14 


Nr 


:\r ~oz . 

i 

1 


Sztuk 



O _ __ - 

7 0 _ 

Nazwa podzespołu lub części 



Uwagi 

poz. 

oznaczenie 

^ w w /L 
r* o !' f l 

^ U i u 

4 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/15-203/0 


Przewód poepy zasilającej 

1 

1 


2 

0042/15-101/0 


Przewód poepy wtryskowej 

1 

i 


3 

0042/15-202/0 


Przewód przelewowy 

1 

l 


4 

0050/00- 435/0 


Podkładka KN6-2 

2 

2 


5 

0050/00-434/0 


Śruba łęcznika KN4-2 

1 

1 


6 

0042/15-207/0 


Rurka zlewna wtryeklwaczy 

i 

i 


7 

0050/00-424/0 


Kołnierz wtrysklwacza 

2 

2 


8 

0042/15-023/2 


Wtryskiwacz kompletny 

W31S50.8 

2 

2 


9 

0042/15-208/0 


Przewód wysokiego ciśnienia 

I cylindra 

1 

1 


10 

0064/23-150/3 


Nakrętka M6-04-B PN-74/M-82153 

1 

1 


11 

0050/10-063/0 


Zadek 

2 

2 


12 

0054/22-041/0 


Wkręt M6xl8—5.8-B 

PN-74/H-82205 

1 

1 


13 

0050/10-466/0 


Podkładka 

7 

7 


14 

0054/21-071/7 


Śruba M8x20-8,8-A 

PN—74/M-82105 

3 

3 


15 

0050/00-411/0 


Koło zfbate poapy wtryskowej 

1 

i 


16 

0050/00-425/0 


Piasta 

1 

i 


17 

0050/00-429/0 


Uszczelka 

1 

i 


18 

0054/21-021/1 


Śruba M8x35-5.6-A 

PN-74/M-82101 

4 

4 


19 

0050/00-430/3 


Końcówka przewodu paliwowego 

1 

1 


20 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

PN-77/M-82008 

4 

4 


21 

0054/23-031/4 


Nakrftka M8-8-A 

PN-75/M-82144 

4 

4 


22 

0042/15-220/6 


Poapa wtryskowa P22T17a- 

1 

1 


23 

0042/15-209/0 


Przewód wysokieg4’^l^^enia 

II cylindra 

1 

1 


24 

0042/15-204/0 


Filtr paliwa koapletny 

F010RP1.3 

1 

1 


25 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
PN-77/M-82008 

2 

2 


26 

0064/21-061/2 


Śruba M12x30-5,6-B 

PN-74/M-82105 

2 

2 
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0042.152.000 


UKŁAD PALIWOWY 

POMPA WTRYSKOWA P22T 17a - 7.5.69B1 RVF , 


T-15 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

pod z e - 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

P2.1 .1 2.1 24 


Korpus pompy kompletny 

1 

1 


2 

3 

• 

I 

• 

O 

O 

1 

Śruba dwustronna 

3 

3 



— 

1 

Korpus pompy 

1 

1 


4 

P2.1 .97.00 


Korek korpusu pompy 

2 

2 


5 

P2.6.14.01 


Tulejka zębatki 

2 

2 


6 

FI .1 .84.11 

1 

Tulejka gwintowana 

2 

2 


7 

FI .1 .84.LII 

1 

Zaślepka kanału 

2 

2 


a 

KN6-2 


Uszczelka 

4 

4 


9 

E3J8-1 


Łącznik obrotowy 

2 

2 


10 

Kin 00-00 


Zawór przelewowy 

1 

1 


11 

P2.6.02.W1 


Zębatka regulacyjna 

1 

1 


12 



Wkręt L5x20-5.S-B Fe/Zn5cA 
PN-85/M-82201 

1 

1 


13 



Podkładka sprężysta Z 5,1 
Fe/Zn5cA PN-77/M-82008 

1 

1 


"14 

P2.7.01 .00 


Ustalacz króćca 

1 

1 


15 

P2.7.01 .02 


Ustalać z króćca 

1 

1 


16 

EN4-4 


Śruba łącznika 


1 


17 

KN87-00 


Rurka przelewowa kompletna 

1 

1 


18 

PI .7.07.12 


Kińciec 

2 

2 


19 

KN 6 - 29 /M 


Uszczelka 

2 

2 


20 

F .7.20.40 


Zawór tłoczący 

2 

2 


21 

F .7.10.10 

lub 

F .7.1 0.M1 0 


Uszczelka 

2 

2 


22 

FPE1 7a-7»5 


Łlement tłoczący 

2 

2 


23 

F .1 .162.00 


Uszczelka 

1 

1 


24 

F .1 .160.79 


Wskaźnik poziomu oleju kpi. 




25 

KN4-2 

i 

’ 

Śruba łącznika 


1 


26 

1 

1 ; 

■ 

i 

Wkręt Ivl8x1 6-5 . 8 -B Fe/2n5cA 
PN- 85 /M- 82 F 5 

5 

5 


27 

KW 6-17 

| 

i 

Pierścień sprężysty 

5 

5 


28 

P2.1 .70.01 


Śruba ustalająca 

2 

2 


29 

Iii .2.16.01 


Uszczelka 

1 

1 


30 

F .1 .75.07 


Wkręt odpowietrzający 

1 

1 


31 

P2.5.00.05 


Popychaćz kompletny 

2 

2 


32 

P2.5.05.01 

31 

Rolka popychaćza 

2 

2 
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0042.152. ODO 


T-15 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

0335M 

33 


31 

Igiełka 2,5x13,8 I 

PN-74/M-86456 lub kl. "0" 

TGL 15518 

26 

26 


34 

P2.3.04.01 
lub 

P2.3.04.M06 

31 

Sworzeń popychacza 

2 

2 


35 

- 

31 

Korpus popychacza 

2 

2 


36 

P2.3.08.00 

31 

Prze ciwnakrętka 

2 

2 


37 

P2.3.07-00 

31 

Śruba popychacza 

2 

2 


38 

PI .5.02.09 


Miseczka dolna sprężyny 

2 

2 


39 

P2.5.01 .11 


Sprężyna popychacza 

2 

2 


40 

PI .5.05.M14 


Miseczka górna sprężyny 

2 

2 


41 

P2.6.00.70W 


Tuleja regulacyjna kompletna 

2 

2 


42 

P2.6.12.03 

lub 

P2.6 .i 2 .m 

41 

Wieniec zębaty 

2 

2 


43 

PI .6.13.03 

41 

Wkręt wieńca 

2 

2 


44 

- 

41 

Tuleja regulacyjna 

2 

2 


45 

J 


Wpust czółenkowy 3x6,5 
PN-73/M-85008 

1 

1 


46 

P2.2.24.W70 


Wałek krzywkowy kompletny 

1 

1 


47 

P2.2.24.00 

46 

Wałek krzywkowy 

1 

1 


48 


46 

Łożysko stożkowe 30203 PIN 720 
/J1/SV28/ f-my Sl&yr Austria 

1 

2 

2 


49 

P2.1 .93.03 


Podkładka regulacyjna 0,5 

1 

max.1 0 

(■ 

max1 0 


50 

P2.1 .93.00 


Podkładka regulacyjna 0,05 

max.10 

max10 


51 

P2.1 . 93.01 


Podkładka regulacyjna 0,1 

max.1 0 

max1 0 


52 

P2.1 .93.02 


Podkładka regulacyjna 0,2 

max.10 

max1 0 


53 

P2.1 .99.02 


Uszczelka 

i 

i 


54 



Nakrętka M12-5-A Fe/Zn5cA 
PN-86/M-82144 

i 

i 


55 

1 

1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fe/Zn5cA PN-77/M-82008 

i 

i 


56 

P2.1 .98.71 

1 


Kołnierz mocujący kompletny 

i 

1 


57 


56 

1 

Kołnierz mocujący 

i 

i 


58 


56 

! 

1 

Pierścień uszczelniający 

Al 7x28x7 PN-68/M-86960 

f-my INCO 

i 

i 


59 

P2.1 .123.00 

1 

Pierścień filtrujący 

i 

i 

' 
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0042.152.000 


T-15 


Nr 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

oZnQ CZ0H10 

0330 M 

C-335M 

60 

P2.1 .1 20.70 


Filtr wkręcany kompletny 

1 

1 


61 

KN4-26 


Wkręt do plombowania 

2 

2 


62 

P2.1 .32.W7 


Pokrywa boczna 

1 

1 


63 

P2.1 .40. W2 


Uszczelka pokrywy 

1 

1 


64 



Nakrętka M6-5-A Fe/Zn5cA 
PN-86/M-82144 

3 

3 


65 



Podkładka sprężysta Z 6,1 
Fe/Zn5cA PN-77/M-82008 

3 

3 


66 

P2.1 .48*00 


Uszczelka pompy zasilającej 

1 

1 
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0042.1 52.000 


UKŁAD PALIWOWY 

REGULATOR OBROTÓW R8V 20-120 W 3E 


T-16 


Nr 

DOZ. 


Oznaczenie 


1 |R8.1.02.M70 

2 

3 IKN6-34 

4 KN4-M29 

5 |KN4-M1 7 

6 


7 R8.4.33.77W 


8 


9 

I O |R8.5.05.72 

II KN6-26 

12 R8.4.59.M02 

13 B8.4.52.70 

14 R8.3.14.00 

15 R8.4.53.W71 

16 R8.2.00.06/M5 

17 R8.2.41 .05/M3 

18 RB.2.41 .73/M3 

19 R8.1 .12.00 

20 R8.1 .10.01 

21 R8.1 .11 .00 

22 R8.1 .01 .W80 

23 |R8.1 .14.00 

24 

25 IR4.1 .202 .Ml 

26 P2.8.06.04 
27[KN6-25 
28 R8.4.57.00 
28 R8.4.57.01 
28 R8.4.57.02 

28 R8.4.57.03 

28 R8.4.57.04 

29 R8.4.46.Ol 


Nr ooz. 

I 

podze¬ 

społu 


1 

1 

1 

1 


7 


7 


16,18 


22 

22 


Nazwa podzespołu lub części 

Szłuk 

1 

Uwagi 

0339 M 

C-335M 

Pokrywa regulatora kompletna 

i 

1 

■ 

1 


Pokrywa regulatora 

1 

1 

1 


Uszczelka 

1 

1 


Korek 

1 

1 


Korek 

1 



Śruba M6x35-P-5.6-A Fe/Zn5cA 
PH-85/M-821 01 

1 

1 


Dźwignia kompletna 

1 

1 


Igiełka 2,5^3,8 I 

PR—74/M—86456 

39 

39 


Dźwignia regulatora 

1 

1 


Łącznik kompletny 

1 

1 


Pierścień osadczy 

2 

2 


Podkładka 

1 

i 


Dźwignia kompletna 

1 

1 


Sprężyna regulatora 

1 

i 


Dźwignia kompletna 

1 

i 


Głowica regulatora kompletna 

1 



Ciężarek 

1 

1 


Ciężarek kompletny 

1 

i 


Kapturek 

1 

1 


Śruba nastawna 

2 

2 


Nakrętka specjalna 

1 

1 


Korpus regulatora kompletny 

1 

1 


Za ślepka 

1 

i 


Korpus regulatora 

1 

1 


Uszczelka 

< 

1 

i 


Kołpak 

1 

1 


• 

Pierścień uszczelniający 

1 



< 

Podkładka ustalająca 

max.2 

max.2 


Podkładka ustalająca 

max.2 

max.2 


Podkładka ustalająca 

max.2 

max.2 


Podkładka ustalająca 

max.2 

aax.2 


Podkładka ustalająca 

max.2 

max.2 

% 

Śruba ograniczająca 

1 

« 

1 

1 
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0042.152.000 


T-16 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

30 


33 

Nakrętka M6-5-A Fe/Zn5cA 
PN-86/M-82144 

3 

3 


31 

RS.4.56.76/M 


Wałek kompletny 

1 

1 


32 

KN9-1 2-4 


Kołek rozprężny 

1 

1 


33 

RS .4.66 .V«'72 


Dźwignia zewnętrzna kompletna 

1 

1 


34 

— 

33 

Dźwignia 

1 

1 


35 


33 

Śruba M6x28-5.6-A Fe/Zn5cA 
PN-74/M-821 05 

1 

1 


36 


33 

Podkładka 6,4 A Fe/Zn5cA 
PN-78/M-82007 

1 

1 


37 

1 


33 

Podkładka sprężysta Z 6,1 
Fe/Zn5cA PN-77/M-82008 

1 

1 


38 

KN4-23-1 


Wkręt 

5 

5 


39 

R8.2.23.03 

16 

Sworzeń obrotowy 

2 

2 


40 

R8.2.41 .73/M2 


Ciężarek kompletny 

1 

1 


41 

R8.2.41 .05/M2 

16,40 

Ciężarek regulatora 

1 

1 


42 

R8.2.48.00 

CO 

UO 4- 

Sworzeń dociskowy 

2 

2 


43 

R8.2.27.02 

16 

Sworzeń prowadzący 

1 

1 


1 44 


16 

Kołek walcowy 3h8k16 

PN/M-85023 

4 

1 

1 

4 


45 

R8.2.21 .06 

16 

Nośnik 

1 

1 


46 

R8.4.57.00 


Podkładka ustalająca 

1 

1 


47 

KN6-24 


Podkładka 

1 

1 


48 

R8.2.19.03 


Nakrętka głowicy 

1 

1 


49 

R8.3.202.7/1 


Sprężyna ściągająca 

1 

1 


50 

R8.4.201 .W2 


Dźwignia 

1 

1 


51 

P2.3.05.01 


Rolka popychacza 

3 

3 


52 

R8.4.07.04 


Oś dźwigni regulatora 

1 

1 


53 

R8.4.38.M02 


Tuleja dystansowa 

1 

1 


54 

R8.2.30.03 

| 

Mufa 

1 

1 


55 

R8.2.12.00 

i 

i 

i 

Podkładka wspornika 

1 

( 

1 


55 

R8.2.12.01 


Podkładka wspornika 

1 

1 


55 

R8.2.12.02 

1 


Podkładka wspornika 

1 

1 


55 

R8.2.1 2.03 


Podkładka wspornika 

1 

t 

1 


55 

R8.2.12.04 


Podkładka wspornika 

1 

i 

1 

1 

I 

1 
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0042 /152.000 T-16 


Nr 


Nr ooz. 

1 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

oznaczenie 

C-330M 

C-335M 

55 

R8. 2.1 2.05 


Podkiadka wspomika 

1 

1 


55 

R8.2.12.06 


Podkładka v;spornika 




55 

R8.2.1 2.07 


Podkładka wspornika 

1 

1 


56 

R8.2.43.01 


Wspornik 


1 


57 

R8.1 .200.W1 


Uszczelka 


1 


58 



śruba ŁI6x55-5.6-A Fe/Zn5cA 
PN-85/ia-821 01 

5 

5 


59 

KN6-36 


Podkładka 

6 

6 
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0042.321,000 STEROWANIE POMPĄ WTRYSKOWĄ 


T-17 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

" 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/23-040/2 


Nakrętka koronowa AM 10 - 5 -A 

PN-74/*-82148 

l 

1 


2 

0050/18-136/0 


Tulejka dźwigni gazu 

l 

1 


3 

880712 Ml 


Podkładka talerzowa 

2 

2 


4 

0060/63-803/0 


Podkładka cierna 

1 

1 


5 

0054/28-013/0 


Zawleczka S-2,6x25 

PN-76/M-82001 

i 

1 


6 

0042/32-131/1 


Dźwignia ręczna kompletna 

i 

1 


7 

4-80.295.095 


Gniazdo przegubu 

2 

2 


8 

0054/23-031/0 


Nakrętka M6-5-A 

PN-75/M-82144 

3 

3 


9 

0060/01-971/5 


Cięgło poapy paliwowej 

1 

1 


10 

0054/61-020/7 


Podkładka C 13 PN-78/M-82007 

2 

2 


11 

0054/28-011/4 


Zawleczka S-3*2x25 

PN-76/M-82001 

2 

2 


12 

0050/01-996/1 


Oś dźwigienek 

1 

i 


13 

0054/28-010/9 


Zawlaczka S-l,6xl2 

PN-76/M-82001 

3 

3 


14 

0050/63-811/0 


Cięgło III 

1 

1 


15 

0054/61-020/1 


Podkładka C 6,4 PN-78/M-82007 

3 

3 


16 

0042/32-034/1 


Tulejka z dźwlglenkaai 

1 

1 


17 

0050/01-980/0 


Cięgło krótkie 

1 

1 


18 

0054/69-020/3 


Gałka kulista 8 25 czarna 
PN-63/M—66170 

1 

1 


19 

0060/53-542/0 


Śruba regulacyjna 

1 

1 


20 

0050/01-905/0 


Cięgło I 

1 

1 


21 

0042/32-037/0 


Pedał koapletny 

1 

1 


22 

0050/01-977/0 


Sprężyna pedału gazu 

1 

1 


23 

0050/01-995/0 


Oś pedału 

1 

1 


24 

0054/61-161/0 

i 

Podkładka odginana 10 # 5 

PN-82/M-82021 

1 

1 
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0042.152.000 


UKŁAD PALIWOWY 
WTRYSKIWACZ WJ 1550.8 


T-18 


o 

CL 

Czncczenia 

■\> 30Z. 

■ 

Dcdze- 

* 

SD0\U 

1 

Ne." :i podzespołu lub części 

Sż+uk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/00-426/0 


Śruba KN4-12- lubK^t ^ 

1 

l 


2 

0050/00-427/0 


Uszczelka KN6-B 1 lub KN6-1 

2 

2 


3 

H 

1 

rł 

CO 

1 

8 


Kołpak wtryakiwacza 

1 

1 


4 

KN6-21 


Uszczelka 

1 

1 


5 

036-20-3 


Korpus wtryakiwacza 

1 

1 


6 

0050/00-446/0 


Rozpylacz 01Z1.042 

1 

1 


7 

06-32-19A 


Nakrętka rozpylacza 

1 

1 


8 

0050/00-414/0 


Uazczelka wtryakiwacza 

1 

1 





0S-33-1 




9 

06-43-A 


Uszczelka filtru 

1 

1 


10 

06-42 


Elaaant filtrujący 

1 

1 


11 

0S-41-A 


Korpus filtru 

1 

1 


12 

0S-03-4C 


Drążek wtryakiwacza koapletny 

1 

1 

A 

12 

06-03-46 


Drążek wtryakiwacza koaplatny 

1 

1 

A 

13 

HI.3.01.00 


Sprężyna wtrysklwacza 

1 

1 


14 

OS-27-1 


Talerzyk górny sprężyny 

1 

1 


15 

06-30-1 


Nakrątka aprążyny wtryakiwacza 

i 

1 



Uwaga: 

A - 81( 

isować alternatywnie 
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0042.152.000 


UKŁAD PALIWOWY 
POMPA ZASILAJĄCA V2.HF.M51A 


T-19 


Nr 

DOZ. 

■ 

Oznaczenie 

■\r poz. 

DCĆZ0- 

* 

O 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

0330 M 

0335M 

i 

V2.l .01 .M99 


Korpus pompy kompletny 

1 

1 


2 

VI .3.01.00 


Tłok 

1 

1 


3 

V2.5.02.00 


Sprężyna tłoka 

1 

1 


4 

V2.3.ai .00 


Zaślepka 

1 

1 


5 

V2.5.01 .MOI 

11 

Cylinder 

1 

1 


6 


11,29 

Kulka 1/4" IV PN-64/M-86452 

1 

1 


7 

VI .5.04.00 

11 

Kołek 

1 

1 


8 


11,29 

Tłok 

1 

1 


9 

VI .5.05.M00 

11 

Pokrywa 

1 

1 


10 

VI .5.13.70 

11 

Rączka pompki kompletna 

1 

1 


11 

V2.5.00.M04 


Pompka ręczna kompletna 

1 

1 


12 

KN4-2 


Śruba łącznika 

2 

2 



KN6-2 


Uszczelka 

4 

4 


14 

KIT 8-1 


Łącznik obrotowy 

1 

1 


15 

KN5-1 


Króciec 

2 

2 


16 

V2.4.01 .00 


Korek zaworu kompletny 

2 

2 


17 

VI .4.10.01 


Sprężyna zaworu 

2 

2 


18 

VI .4.11 .01 


Zawór odcinający 

2 

2 


19 

V2.1 . 05 . M21 


Tuleja prowadząca kompletna 

1 

1 


20 

KN 6-M28 


Pierścień uszczelniający 

1 

1 


21 

V2.2.03.M01 


Sworzeń 

1 

1 


22 

VI .6.10.M77 

28 

Wkład filtru kompletny 

1 

1 


23 

VI .6.09.01 

28 

Uszczelka 

1 

1 


24 

VI .6.08.01 

28 

Naczynie filtru z tworzywa 

1 

1 



lub 






24 

VI .6.08.02 

28 

Naczynie filtru z aluminium 

1 

1 



lub 






24 

VI .6.08.03 

28 

Naczynie filtru ze szkła 

1 

1 


25 

VI .6.06.02 

28 

Nakrętka dociskowa 

1 

1 


26 

VI .6.05.00 

28 

Sworzeń kabłąka 

1 

1 


27 

VI .6.04.00 

28 

Kabłąk 

1 

1 


28 

VI .6.00.10 


Filtr kompletny 

1 

1 


29 

1 

vi .5.12.1170 


Tłok kompletny 

1 

1 

1 
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UKŁAD PALIWOWY 

0042*152*000 T-20 

FILTR PALIWA FD10 RP1.3 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

819*340.05 

17 

Uszczelka 

2 

2 


2 

FSO-44 

17 

Drut 

2 

2 


3 

FSO-39-1/A 

17 

Pokrywa wkładu 

2 

2 


4 

F50-41 

17 

Siatka filtru 

i 

1 


5 

KN4-2 


śruba łęcznlka 

2 

2 


6 

KN6-2 


Uszczelka 

4 

4 


7 

KNS-1 


Króciec 

2 

2 


8 

KN6-1 


Uszczelka 

2 

2 


9 



Śruba M8x75-5*8-II czerniona 
PN-74/M-82101 

2 

2 


10 

F10-10-4 


Pokrywa filtru 

i 

1 


11 

F60-22 


Uszczelka 

2 

2 


12 

327-86 


Uszczelka 

i 

1 


13 

327-90N/1 


Wkręt odpowietrzający 

i 

1 


14 

2201/10/A 


Wkład filtru papierowy 

i 

1 


15 

F 5-0 4-1 


Naczynie filtru 

2 

2 


16 

F50-42 

17 

Wkład filcowy 

1 

i 


17 

F50-06 


Wkład filtru filcowy 

1 

i 


17 

WP-10-1 


Wkład filtru 

1 

i 

A 

17 

F5-ll-l/a 


Wkład filtru 

1 

i 

A 

* 


Uwa 5 i : 

A- stosować alternatywnie 
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0042.313.000 


ZBIORNIK PALIWA 
I SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 


T 21 


Nr 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

pcz. 

‘-Zn q cz0ni0 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/66-034/6 

28 

Sworżeń 5x12/7.5 

PN-63/M-83002 

2 

2 


2 

0064/28-016/6 

28 

Zawleczka 8-1,2x10 

PN-76/M-82001 

2 

2 


3 

0054/61-020/1 

28 

Podkładka C 6.4 

PN-78/M-82007 

2 

2 


4 

0050/01-808/1 

28 

Drzwiczki 

1 

1 


5 

0050/02-336/0 


Swo rzsA 

2 

2 


6 

0054/28-010/3 


Zawleczka 8-2x14 

PN-76/M-82001 

2 

2 


7 



Szelka zbiornika 

2 

2 


8 

0050/01-838/0 


Podkładka filcowa 

2 

2 


9 

0046/55-208/0 


Sitko wlewu kompletne 

1 

1 


10 

0046/55-235/0 


Pokrywa wlewu koapletna 

1 

1 


11 

0054/21-066/4 


Śruba M6xl2-5.6—B 

PN-74/M-82105 

3 

3 


12 

0054/61-010/4 


Podkładka K 6,4 Fe/Zn5cC 

PN-78/M-86006 

3 

3 


13 

0042/31-304/2 


Zbiornik paliwa 

1 

i 


14 

0042/31-30Z/2 


Tablica rozdzielcza koapletna 

1 

i 


15 


31 

śruba ścifgajfca 

2 

2 


16 


31 

Kołek walcowy 6n6x36 

PN-66/M-85021 

2 

2 


17 

0060/01-893/0 


Wspornik rurki paliwowej 

1 

1 


18 

0054/69-090/1 


Opaska zaciskowa Bl70c 
PN-63/M-74905 

2 

2 


19 

0050/01-848/0 


Rurka guaowa 

1 

1 


20 

0050/55-228/0 


Podkładka uszczelniająca 

1 

1 


21 

0050/55-229/0 


Podkładka uszczelniajęca 

1 

1 


22 

0050/55-231/0 


Podkładka uszczelniajęca 

1 

1 


23 

0050/55-232/0 


Podkładka uszczelniająca 

1 

1 


24 

0050/55-211/0 


Kranik paliwa 

1 

1 


25 

0050/45-260/0 


Końcówka przewodu 

1 

1 


26 

0054/25-081/6 


Nakrftka 8 

ZN-76/MPfV , 06-03161.22 

1 

1 


27 

0054/23-160/5 


Nakrftka M8-05-B 

PN-74/M-82153 

4 

4 
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0042*313*000 T-21 


Nr 

• 

r * 

Nr DOZ. 

1 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

-"raczenie 

C-330M 

C-335M 

28 

0042/31-101/0 


Skrzynka narzędziowa koaplatna 

l 

1 


29 

0054/61-120/9 

28 

Podkładka sprężysta Z 8,2 

PN-77/M-82008 

4 

4 


30 

0054/21-062/2 

28 

Śruba M8xl6-5.6-B 

4 

4 


31 

0042/31-014/0 


Szelka zbiornika kompletna 

# 

2 

2 
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0042.18 7.000 WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0064/41-260/3 


Szczelinonlerz MWSe 0,2/11-100 
PN-75/M-53390 

l 

l 


2 

0064/41-180/2 


Przetyczka 5 RWYf-A5 

PN-75/M-65060 

l 

l 


3 

0054/41-180/4 


Przetyczka 8 RWYf-A8 
PN-75/M-66060 

l 

l 


4 

0064/41-180/5 


Przetyczka 10 RWYf-AlO 

PN-75/M-66060 

l 

l 


5 

0054/41-180/6 


Przetyczka 12 RWY f-A12 
PN-75/M-65060 

1 

l 


6 

0054/41-080/8 


Klucz naeadowy dwustronny 
6-k'tny RWSd 13xl7A 

PN-71/M-64990 

l 

l 


7 

0054/41-080/9 


Klucz naeadowy dwuetronny 
6-kętny RWSd l9x22A 

PN-71/M-64990 

l 

• 

1 


8 

0054/41-081/1 


Klucz nasadowy dwustronny 
6-k»tny RWSd 24x27A 
PN-71/M-64990 

l 

l 


9 

0054/41-070/1 


Klucz płaski dwustronny 

RWPd 9xll-C PN-71/M-65010 

l 

l 


10 

0054/41-070/2 


Klucz płaski dwustronny 

RWPd 10xl2-C PN-71/M-66010 

l 

l 


11 

0054/41-071/0 


Klucz płaski dwustronny 

RWPd 13xl7-C PN-71/M-65010 

1 

l 


12 

0054/41-071/1 


Klucz płaski dwustronny 

RWPd 19x22-C PN-71/M-65010 

1 

l 


13 

0064/41-071/5 


Klucz płaski dwustronny 

RWPd 24x27-C PN-71/M-66010 

l 

l 


14 

0060/02-881/0 


Wkrftek aontalowy 7x200 

1 

l 


15 

0042/02-209/0 


Uszczelka głowicy 

l 

l 


16 

0042/15-206/0 


Przewód wysokiego ciśnienia 

l 

l 


17 

0050/02-832/0 


Klucz nasadowy dwustronny 

8/10/A 

l 

l 


18 

0050/02-850/1 


Instrukcja obsługi C-330 i 
C-335 

l 

1 


19 

0050/00-446/0 


Rozpylacz 01Z1042 

1 

1 
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0042.213.000 SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE T-23 


Nr 

■ 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/21-309/1 


Tarcza sprzęgła koapletna 

1 

1 


2 

0050/41-131/1 


śruba regulacyjna I 

3 

3 


3 

0050/41-128/0 


Tarcza dociskowa 

1 

1 


4 

0050/51-104/0 


Podkładka Izolacyjna 

18 

18 


5 

0050/51-105/0 


Sprężyna sprzęgła 

9 

9 


6 

0050/41-129/0 


Tarcza dociskowa 

1 

i 


7 

0042/21-301/0 


Tarcza sprzęgła napędu 
przekaźnika koapletna 

1 

i 


8 

0050/01-047/0 


Kołek wyłęczajęcy 

3 

3 


9 

0060/51-138/1 


śruba regulacyjna II 

3 

3 


10 

0046/41-122/0 


Pokrywa sprzęgła koapletna 

1 

1 


11 

0060/61-122/0 


Kołek oporowy 

3 

3 


12 

0050/51-116/0 


Wkładka oporowa 

3 

3 


13 

0050/51-112/0 


Sprężyna naplnajęca 

6 

6 


14 

0050/51-117/0 


Dżwlglenka wyłęczajęca napęd 
przekaźnika 

3 

3 


15 

0050/51-118/0 


Kaalert sprzęgła 

3 

3 


16 

0050/51-113/1 


Dźwlgienka wyłęczajęca napęd 
cięgnlka 

3 

3 


17 

0054/61-010/8 


Podkładka 10.5 Fe/Fs 

PN-78/M-82006 

3 

3 


18 

0054/23-063/3 


Nakrętka M10xl,25-061 Fe/Fs 
PN-74/M-82153 

12 

12 


19 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fs PN-77/M-82008 

12 

12 


20 

0054/21-210/4 


Śruba M8x35-5.6-II Fe/Fs 

PN-74/H-82101 

12 

12 


21 

0054/23-151/6 


Nakrętka M16xl,5-06-II Fe/Fs 
PN-74/M-82153 

1 

1 


22 

0042/21-00e/0 


Przewód elastyczny saarowanla 
łożyska wyciekowego kowpletny 

1 

i 


23 

0050/01-967/0 


Sp rężyna 

2 

2 


24 

0054/63-020/2 


Saarowniczka St B 1/8" 

PN-76/M—86002 

3 

3 


25 

0042/21-007/1 


Pedał sprzęgła kowpletny 

i 

i 


26 

0054/26-010/8 


Wpust czółenkowy 6x9 

PN-73/M-85008 

i 

i 


27 

0050/01-006/1 


Widełki wyciskowe 

i 

i 
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0042.213.000 


T-23 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

28 

0054/61-161/0 


Podkładka odginana 10^6 

Fe/Fa PN-82/M-82021 

1 

l 


29 

0054/21-219/2 


Śruba M10x40-8.8-11 Fa/Fs 
PN-74/M-82101 

l 

1 


30 

0060/01-007/1 


Tuleja wyciekowa 

l 

l 


31 

0046/52-706/0 


Łożysko wyłaczajfca 

1 

l 
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0042.235.000 


SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA 
OBUDOWA I STEROWANIE 


T-24 


J Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

D054/21-100/1 

4 

śruba dwustronna M 8x25-5.6 
PN-60/M—82131 

6 

6 


2 

0054/21-100/3 

4 

Śruba dwustronna 148x55-5.6 
PN-60/M-82131 

2 

2 


3 


4 

Obudowa skrzyni biegów 

1 

1 


4 

0050/21-401/2 


Obudowa skrzyni biegów 
kowpletna 

1 

1 


5 

0050/72-157/0 


Podkładka uszczelniająca 

1 

1 


6 

0046/41-823/0 


Korek spustowy kowpletny 

1 

1 


7 

0050/01-181/0 


Uszczelka pokrywy licznika 
■otogodzin 

1 

1 


8 

0050/01-182/1 


Pokrywa napędu licznika 
■otogodzin 

1 

1 


9 

0054/23-031/3 


Nakrętka M8-5-A PN-75/M-82144 

8 

8 


i° 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 
PN-77/M-82008 

21 

21 


11 

0054/21-079/8 


śruba M6x8-P-5.6-A 

PN-74/M-82105 

i 

1 


12 

0042/23-302/0 


Pokrywa wziernika sprzęgła 
koaplotna 

i 

1 


13 

0054/51-031/9 


Pierścień uszczelniajęcy 
20,3x2,4 PN-60/M-86961 

i 

1 


14 

0050/01-176/2 


Złęcze 

1 

1 


15 

0050/01-180/1 


Końcówka 

i 

1 


16 

0050/01-103/0 


Pokrywa łożyska wałka napędo¬ 
wego 

i 

1 


17 

0054/01-127/0 


Uszczelka pokrywy przekaźnika 
aocy 

i 

1 


18 

0054/51-011/4 


Pierścień uszczelniajęcy 

A 40x65x10 PN-72/M-86964 

i 

1 


19 

0054/21-062/2 


Śruba M8xl6-5.6-B 

PN-74/M-82105 

2 

2 


20 

0054/24-020/4 


Nit 3x5 PN-70/M-82962 

4 

4 


21 

0054/69-067/0 


Tabliczka znaaionowa 1 A-C- 330 M 
ZN-82/MPC-29/20.022802 

i 

- 


21 

0054/69-067/3 


Tabliczka znaaionowa 2A-C-335M 
ZN-82/MPC-29/20.022802 

- 

1 

A 

22 

0054/21-061/5 


Śruba M8x25-S.6-B 

PN—74/M—82105 

13 

13 

! 
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0042•235.000 


T 24 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

23 

0050/01-107/0 

• 


Uszczelka pokrywy górnej 
skrzyni 

1 

l 


24 

0050/01-102/1 


Pokrywa górna skrzyni biegów 

l 

1 


25 

0050/01-219/0 


Prowadnica 

1 

1 


26 

0050/00-055/0 


Podkładka 

l 

1 


27 

0050/01-220/0 


Popychacz 

1 

l 


28 

0054^(2-021/5 


Pierścień sprężynujęcy 6 

BN—83/3611-24 

l 

l 


29 

0042/23-008/0 


Korek wlewu oleju koapletny 

1 

1 


30 

0050/01-108/0 


Uszczelka łożyska dźwigni 

l 

l 


31 

0050/01-166/0 


8prężyna 

1 

1 


32 

0050/01-156/1 

35 

Czop oporowy dźwigni 

i 

1 


33 

0054/27-080/8 

35 

Kołek walcowy 5u6x45 
PN-66/M-85021 

l 

l 


34 

0060/01-155/2 

36 

Oźwignia zaiany biegów 

l 

l 


35 

0042/23-006/1 


Dźwignia zaiany biegów koaple- 

tna 

l 

1 


36 

0054/69-020/2 


Gałka kulista A 40 czarna 

PN-63/M-56170 

l 

l 


37 

0060/01-167/0 


Osłona dźwigni zaiany biegów 

1 

l 


38 

0050/01-104/0 


Łożysko dźwigni zalany biegów 

l 

1 


39 

0050/01-142/0 


Drut zabezpieczajęcy śruby 

5 

5 


40 

0050/01-141/0 


Śruba ustalajęca widełki 

5 

5 


41 

0050/01-133/0 


Widełki l-go,4-go i wstecznego 
biegu 

i 

i 


42 

0050/01-137/1 


Wałek widełek l-gc,4-go 1 
wstecznego biegu 

i 

1 


43 

0050/01-161/0 


Sprężyna zatrzasku widełek 

3 

3 


44 

0064/36-010/1 


Kulka 7,938-200 PN-83/M-86452 

3 

3 


45 

0050/01-154/0 


Kołek regulowania biegów 

1 

1 


46 

0054/65-011/2 


Zaślepka A 16 BN-74/3611-01 

1 

1 


47 

0050/01-138/2 


Wałek widełek reduktora 

1 

1 


48 

0060/01-134/2 


Zaczep wałka widełek reduktora 

1 

i 


49 

0050/01-136/C 


Widełki reduktora 

1 

1 


50 

0060/01-200/C 


Zaczep wodzika 2-go,5-go i 
bezpośredniego biegu 

1 

1 
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0042.236.000 


T 24 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz: 

0330M 1 

C-335M 

61 

0050/21-411/1 


Widełki 2-go.3-go.5-go 1 
bezpośredniego logu 

1 

1 


52 

0050/21-410/1 


Wałek widełek 2-go.3-go.5-go 

1 bezpośredniego biegu 

1 

1 


53 

0060/01-163/0 


Zadlepka otworu gwintowego 

6 

6 


64 

0050/01-143/0 


Zaślepka otworu gwintowego 

12 

12 


66 

0064/21-021/4 


Śruba H10x35-5.6-A 

PN-74/N-82101 

12 

12 


66 

0064/61-127/0 


Podkładka aprfZyeta Z 10.2 

PM-77/W-82008 

12 

1 12 


1 

1 

■ 

i 

i 

+ 

o 

Uwaga t 

A - a 

i ekaport 
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0042*236*000 


SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA 
KOŁA ZĘBATE I WAŁKI 


T-25 


j*r 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub cząści 

Sztuk 

Uwagi 

zzz. 

0330M 

C-335M 

1 1 

3054/62-041/8 


PiirścltA oaadczy ap ryżymi jycy 
Z 40 PN-81/M-86111 

3 

3 


2 

DC 64/31-010/9 


Łożyako kalkowa zwykło 6208 
PN-79/M-86100 

2 

2 

• 


3 

10050/01-183/0 


Tuleje uetalajyce łożyaka 

1 

1 


4 

0060/01-125/1 


Tulajka uetalajyca 

1 

1 


6 

0060/01-129/3 


Wałek napadu WOM 

1 

1 


6 

0064/61-010/4 


Pierścień uazezelniajycy 

A 25x36x7 PM-72/M-86964 

1 

1 


7 

0050/01-210/1 


Wałek aprzfgłowy 

1 

1 


8 

0054/62-052/1 


Pierścień oaadczy ap ryżymi jycy 
W 85 PM-81/M-851U 

7 

7 


1 9 

0054/31-011/0 


Łożyako kulkowa zwykła 6209 

4 

4 


10 

1 

0054/62-041/9 


Pierścień oaadczy epryżynujycy 
Z 45 PN-8l/H-85111 

3 

■ 

3 


1 11 
12 

195 613 Ml 


Złożanla lglałkowa 

1 

1 


0060/21-407/2 


Kała zybata 2*3*6 i bezpośre- 
dniogo blaga przaauwna 

1 

1 


13 

0060/21-408/1 


Koło zybata 1*4 1 watocznego 

biegu przaauwna 

1 

1 

:< 

14 

0050/21-403/2 


Wałak główny 

! i 

1 


16 

0054/37-011/6 


Igiełka 3x19*8 A 3-0/3 
PN-83/M-86456 

22 

22 


1 16 

0060/21-409/0 


Koło zybata reduktora 
przaauwna 

1 

1 


17 

0060/21-404/1 


Wałak reduktora 

1 

1 


| 18 

0060/01-120/0 


Koło zybata pośrednia napydu 
poapy hydraulicznej 

1 

1 


j 10 

0050/01-123/0 


Tulajka koła zybatago pośre¬ 
dniego napydu poapy hydrauli¬ 
cznej 

1 

1 


20 

0060/01-147/0 


Plerścieś oporowy koła 
zybatago pośredniego 

1 

1 


21 

0050/01-190/0 


Makrytka M24xl*5 

1 

1 


22 

0060/01-159/0 


Podkładka odginana 

1 

1 


23 

0060/01-191/0 


Tuleja dyatanaowa 

1 

1 


24 

0060/01-176/2 


Koła zybata napydzana 
licznika aotogodzin 

1 

1 

' 

_ 
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0042 . 235.000 


Nr 

Oznaczenie 

Kr pcz. 

Hnr 1 7Q_ 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

w 

4 

ępj^S f 

iw' W * w 

i 

C-330 M 

C-335M 

26 

0060/01-174/0 


Koło zębate napędzajęce licznik 
aotogodzln 

1 

l 


26 

0060/01-110/2 


Koło zębate przekaźnika aocy 

1 

l 


27 

0060/01-145/1 


Nakrętka dociskowa 

2 

2 


28 

0043/21-405/0 


Podkładka zabezpleczsjęca 
koaplatna 

2 

2 


29 

0050/21-406/1 


Koło zębate stałego zazębiania 

1 

1 


30 

0054/62-052/2 


Pierścień oaadczy sprężysty 

W 90 PN-81/M-86111 

2 

2 


31 

0054/31-011/1 


Łożysko kulkowe zwykłe 6210 
PN-79/M-86100 

1 

1 


32 

0060/21-414/0 


II tuleja dystansowa koła 

2-go 1 5-go biegu 

1 

1 


33 

0060/01-113/3 


Koło zębate 2-go 1 5-go biegu 
napędzajęce 

1 

1 


34 

0060/21-413/1 


I tuleja dystansowa koła 2-go 

i 5-go biegu 

1 

1 


36 

0060/01-114/1 


Koło zębate i-go 1 4-go biegu 
napędzajęce 

1 

1 


36 

0060/01-115/0 


Koło zębate wstecznego biegu 
napędzajęce 

1 

1 


37 

0060/01-148/0 


Tulejka odległościowa łożyska 

1 

1 


38 

0050/01-146/0 


Pierścień oporowy łożyska 

2 

2 


39 

0050/01-163/0 

40 

Tuleja pary kół zębatych 
reduk to ra 

2 

2 


40 

0042/23-009/0 


Koło zębate reduktora 

1 

1 


41 

0060/21-412/0 


Tuleja dystansowa łożyska 
walcowego 

1 

1 


42 

0054/26-030/4 


Wpust pryzaatyczny A 6x6x20 
PN-70/M-85006 

1 

1 


43 

0060/21-405/0 


Wałek pośredni 

1 

1 


44 

0042/23-106/0 


Wałek przekaźnika aocy 
koapletny 

1 

1 


45 

0050/01-161/0 


8prężyna zatrzasku widełek 

1 

1 


46 

0064/36-010/0 


Kulka 7,938-200 PN-83/M-86462 

1 

1 


47 

0060/01-152/0 

44 

Tulejka wałka przekaźnika aocy 

1 

1 


48 

0060/01-119/0 


Koło zębate przeeuwne napędu 
poapy hydraulicznej 

1 

1 
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0042.235.000 


T-25 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

49 

3064/21-110/4 


60 

3064/61-050/2 


51 

3050/01-124/0 


62 

3042/23-003/0 


53 

3060/01-122/0 

52 

54 

3064/32-018/7 



Nazwa podzespołu lub części 


Śruba M8x45-5.0 
PN-62/M-82303 

Podkładka odginana 8,4 
PN-82/M-82011 

Wałek koła zfbatago wstecznego 
biegu 

Koło zfbate wataeznago blagu 
kowplatna 

Tulejka koła zfbatago weteezne- 
go blagu 

Łożyako waloona NVP 210 
PN-76/M-86180 


Sztuk 


C-3B0M 


l 


l 


1 


1 


1 


1 


C-335M 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Uwagi 
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0043*218*000 TYLNY MOST-OBUDOWA 


T-26 


Nr 

Oznaczenie 

Nr doz . 

• 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu Lub cząści 

Sztuk 

Uwagi 

N 

O 

CL 

0330M 

C-335M 

1 

0054/21-159/7 


Śruba M12x50-8*8-B 

PN-74/M-82101 

5 

- 


2 

0050/01-306/0 


Uszczelka korpusu tylnego 
aostu - przednia 

i 

- 


3 

0064/27-018/6 

7 

Kołek 10n6x25 PN-76/M-85021 

2 



4 

0050/01-370/1 

7 

Śruba dwustronna 

18 

_ 


5 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12*2 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

41 

- 


6 

0054/23-132/8 


Nakrftka M12-8-B 

PN-75/M-82144 

41 

— 


7 

0042/25-101/0 


Korpus skrzyni tylnego aostu 
/kompletny/ 

1 

- 


8 

0042/25-125/0 


Filtr 

1 

— 


9 

0054/51-054/1 


Pierścień uszczelniający 75x3 
PN-64/M-73093 

1 

-- 


1 10 

0050/16-048/0 


Pokrywa filtru 

1 

- 


11 

0060/16-066/0 


Wkręt 

2 

- 


12 

0050/16-064/0 


Pierścień 

1 

- 


13 

0050/01-306/0 


Uszczelka korpuau tylnego 
aostu - górna 

1 

- 


14 

0050/01-466/0 

7 

Kołek uetalajęcy 

2 

- 


15 

0054/51-031/0 


Pierścień uszczelniający 

30,2x3 PN-60/M—86961 

i 

- 


16 

0054/61-031/2 


Pierścień uszczelniajęcy 
22,2x2,4 PN-60/M-36961 

i 

- 


17 

0050/16-060/0 


Wkładka 

i 

- 


] 18 

0050/16-097/0 


Tulejka dyatansowa 

2 

- 


] 19 

0050/16-051/0 


Pokrywa 

1 

- 


20 

0054/21-051/7 


Śruba M6xl8-P-5*6-B 
PN-74/M-82105 

2 

— 


21 

0060/16-098/0 


Orut 

2 

- 


22 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Fa/Zn5 PN-77/M-82008 

12 

- 


23 

0054/21-061/i 


Śruba M10x30-5*6-B 
PN-74/M-82105 

12 

- 


i 24 

0060/01-370/0 

7 

Śruba aocujęca pochwy 

18 

- 


25 

0050/01-408/6 


Korpus pośredni 

1 

- 


25 

0050/01-408/4 

j 

Korpus pośredni 



1 


A 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*218.000 T-26 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

■ azwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 1 

poz. 

C-330M 

C-335M 

26 

0050/01-143/0 


Zaślepka otworu gwintowanego 

M 12 

4 

- 

B 1 

27 

0054/23-032/3 


Nakrętka M16-5-I 

PN-75/M-82144 

6 

— 


28 

0064/61-121/3 


Podkładka sprężysta Z 16,3 
Fe/Zn5 PN-77/N-82008 

6 



29 

0060/01-360/0 

7 

Śruba dwustronna 

6 

- 


30 


7 

Korpus skrzyni tylnego aostu 

1 

- 


31 

0050/00-369/0 


Zaślepka otworu gwintowanego 

M 10 

4 




Uwagit 

A - ni 

i żędanle 1 na części zaalenne 






B - m 

i Zędanle razew z 0060/01-408/4 







URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*219.000 TYLNY MOST - OBUDOWA 


1-27 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

l 

0054/21-159/7 


2 

0050/01-305/0 


3 

0054/27-018/6 

7 

4 

0060/01-370/1 

7 

6 

0054/61-121/1 


6 

0054/23-132/8 


7 

0042/26-201/0 


8 

0060/01-425/0 


9 

0042/25-126/0 


10 

0050/00-592/0 


11 

0060/16-048/1 


12 

0050/60-122/0 


13 

0060/40-221/0 


14 

0050/40-220/0 


16 

0050/01-465/0 

7 

16 

0054/51-031/0 


17 

0054/51-031/2 


18 

0050/16-050/0 


19 

0050/16-097/0 


20 

0050/16-051/0 


21 

0054/21-051/7 


22 

0050/16-098/0 


23 

0060/01-370/0 

7 

24 

0054/61-121/0 


25 

0050/01-420/0 


26 

0064/21-061/1 


27 

0060/01-306/1 



Nazwa podzespołu lub części 

Śruba Mi2x60-8*8-B 
PN-74/M-82101 

Uazezalka korpusu tylnago 
■ostu - przsdnla 

Kołek wsicowy 10n6x25 
PN-76/H-85021 

śruba dwustronna 

Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fs/Zn6 PN-77/M-82008 

Nakrętka M12-8-B 

PN-75/M-82144 

Korpus tylnsgo nostu 
Tulaja 

Wkładka filtrującą 

Pierścień uszczelniający 

Pokrywa filtru 

Uszczelka 

Podkładka 

śruba 

Kołsk uetalajęcy 

Pierścień uszczelniający 
30,2x3 PN-60/M-86961 

Pierścień uszczelniający 
22,2x2,4 PN-60/M-86961 

Wkładka 

Tulejka dystanaowa 
Pokrywa 

śruba M6xl8-P-5.6-B 
PN-74/M-82105 

Orut 

Śruba aocujęca pochwy 

Podkładka apryżysta Z 10,2 
Fs/Zn9 PN-77/M-82008 

Śruba 

śruba Ml0x30—5*6-11 
PN-74/M-82105 

Uszczelka korpusu tylnego 
■ostu - górna 


Sztuk 

Uwagi 

0330 M 

0335M 

- 

5 


- 

1 


- 

2 


- 

18 


- 

41 


- 

41 


- 

1 


- 

1 


- 

3 


- 

1 


- 

1 


- 

1 


- 

1 


- 

1 


- 

2 


- 

1 



1 


- 

1 


- 

2 


- 

1 


— 

2 


- 

2 


• 

18 


- 

14 


- 

9 


- 

2 


— 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043.219*000 


T-27 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz . 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

p02. 

0330 M 

C-335M 

28 

0064/21-215/8 


śruba M10x60-5.6-II 

PN-74/M—82101 

- 

2 


29 

0050/01-408/7 


Korpus pośredni 

- 

1 


29 

0050/01-408/5 


Korpus pośredni 

- 

1 

A 

30 

0050/01-143/0 


Zaślepka otworu gwintowanego 

M 12 

- 

4 

B 

31 

0054/23-032/3 


Nakrftka Ml6-5-1 

PN-75/M-82144 

- 

6 


32 

0054/61-121/3 


Podkładka sprężysta Z 16,3 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

- 

6 


33 

0050/01-360/0 

7 

śruba dwustronna 

- 

6 


34 


7 

Korpus tylnego aostu 

- 

i 


35 

0054/61-251/2 


Pierścień uszczelniający 14x18 
ZN-76/MPM/O6-03126 • 3 

- 

i 


36 

0050/00-584/0 


Korek spustowy 

- 

i 


37 

0060/01-416/0 


Podkładka 

- 

i 


38 

0060/01-413/0 


Pokrywa 

- 

i 


39 

0064/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 
Fa/Zn9c PN-77/M-82008 

- 

6 


40 

0064/21-065/9 


Śruba H8x25-8.8-II 

PN-74/M-82105 


6 



Uwagi t 

A • nt 

żędanie l na części zaalenns 






B - na 

żędanie razea z 0050/01-408/5 



i 

_ i 


1 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*218.000 

0043*219.000 


TYLNY MOST 

DŹWIGNIE, WAŁKI, KOŁA ZĘBATE 


T-28 


Nr 

Cz^aczenie 

Kr po2. 

pod,19- 

spohj 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/18-060/0 


Tuleja przesuwne NOM 

1 

l 


2 

0050/01-320/0 


Koło zębate wałka przekaźnika 

1 

l 

A 

3 

0050/01-161/0 


Sprężyna zatrzaaku widełek 

1 

1 


4 

0054/36-010/1 


Kulka 5/16" V PN-75/M-86452 

1 

l 


6 

0050/01-355/1 


Wałek przekaźnika nocy 

1 

l 


6 

0050/01-321/0 


Mufa łęczęca 

1 

1 


7 

0054/62-041/8 


Pierścień oeadczy sprężynujęcy 

2 40 PN-81/M-86111 

1 

1 


8 

0050/01-319/0 


Koło zębate napędu przekaźnika 

1 

l 

A 

9 

0054/23-100/4 


Nakrętka okręgła niska 

M45x1,6-5 PN—75/M-82471 

i 

l 


10 

0050/01-399/0 


Podkładkę odginana 

1 

1 


11 

0050/01-363/0 


Podkładka nakrętki łożysk 
wałka atakujęcego 

1 

l 


12 

0054/32-011/5 


Łożysko wałeczkowe stożkowe 
32309 PN-70/M-86220 

2 

2 


13 

0050/01-318/1 


Obudowa łożyska wałka atakują¬ 
cego 

1 

1 


14 

0054/21-060/7 


Śruba M10x25-P-5.6-B 

PN-74/M-82105 

6 

6 


15 

0050/01-369/0 


Orut zabezplecząJęcy śruby 
obudowy wałka 

1 

1 


16 

0050/01-361/0 


Podkładka regulacyjna wałka 
atakującego 

12 

12 


17 

0054/31-010/8 


Łożysko kulkowe 6207 
PN-79/M-86100 

2 

2 


18 

0050/02-074/0 


Pierścień uszczelniający 

1 

i 


19 

0054/62-041/5 


Pierścień osadczy sprężynujęcy 

Z 35 PN-81/M-86111 

3 

3 


2° 

0060/01-409/0 


Tulejka centrujęca 

1 

1 


21 

0054/51-010/9 


Uszczelniacz pierścieniowy 

A 35x62x10 PN-72/M-86964 

1 

1 


22 

0042/25-212/0 


Oś dźwiglenki przekaźnika 
koaplatna 

1 

1 


23 

0042/25-211/0 


Oś dźwigni napfdu poapy 
koaplatna 

1 

1 


24 

0054/51-050/5 


Pierścień uezczelnlejęcy 14x2 
PN-64/M-73093 

2 

2 


25 

0050/01-141/0 


śrubę aocujęca widełki 

2 

2 

' 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043.218.000 

0043.219.000 


T-28 


Nr 

Oznaczenie 

Nr doz. 

1 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

26 

0060/01-371/0 


Drut zabazpiaczajgcy śruby 
ustalające dźwignie 

2 

2 


27 

0042/25-010/0 


Dźwiglenka napfdu przekaźnika 
i poapy koaplatna 

2 

2 


28 

0060/02-291/0 


Pokrywa wałka 

1 

1 


29 

0054/61-120/9 


Podkładka sprfiysta Z 8,2 

Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

10 

10 


30 

0064/21-061/6 


Śruba M8x25-6.6-B 

PN-74/M-82105 

4 

4 


31 

DO54/61-230/4 


Podkładka 8,6 PN-59/M-82030 

4 

4 


32 

0042/39-007/0 


Zatyczka koaplatna 

i 

i 


33 

0060/02-300/0 


Korpus osłony HOM 

i 

i 


34 

0064/21-190/4 


Śruba M8x20-5.6-8 

PN-74/M-82242 

6 

6 


35 

0060/01-356/0 


Pokrywa wałka przakaźnika aocy 

i 

1 


36 

0050/01-357/0 


Uszczelka pokrywki przekaźnika 

i 

1 



Uwaga: 

A - na 

źędanle zaalaet poz«l 





URSUS C-330M, C-335M 1988 
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/ 
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97 

TYLNY MOST 

OSŁONA DASZKOWA WOM 


T-29 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*218.000 

0043*219.000 


TYLNY MOST 
MECHANIZM RÓŻNICOWY 


T-30 


Nr 

M 

* 

j\ f * > • > ^ | 

■ ’ a 

nnr'70- 

Nazwa podzssa>tu lub części 

Sztuk 

■ 

Uwagi 

pcz. 

. Z: d C l 2 H1Z 

• 

SCO tu 

• 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/21-804/0 


Nakrgtka łożyska nechanizau 
różnicowego 

2 

2 


2 

0050/21-805/1 


Podkładka zfbata 

2 

2 


3 

0060/01-372/0 


Podkładka nakrętki nechanizau 
różnicowego 

2 

2 


4 

0054/32-011/0 


Łożysko rolkowe stożkowe 30214 
PN-75/M-86220 

2 

2 


5 

0050/21-814/0 


Sprzęgło kłowe przesuwne 

1 

1 


6 

0050/21-811/0 


Tuleja ograniczająca 

i 

1 


7 


9 

Wałek z kołea atakujęcya 

i 

1 


8 


9 

Koło talerzowe 

i 

1 


9 

0042/25-105/0 


Koło talerzowe 1 wałek z kołea 
atakujecya 

i 

1 


10 

0064/21-024/0 


Śruba M10xl00-10.9-I 
PN-74/M-82101 

6 

6 


11 

0050/01-342/0 


Śruba nechanizau różnicowego 

pasowana 

2 

2 


12 

0050/01-404/0 


Podkładka zabezpleczajęca 

8 

8 


13 


22 

Obudowa aechanlznu różnicowego 
p rawa 

i 

1 


14 

0050/01-314/0 


Podkładka cierna koronki 
o grubości 1,8 aa 

2 

2 


15 

0050/01-218/0 


Podkładka cierna koronki 
o grubości 2 aa 

2 

2 

A 

16 

0050/21-813/0 


Koronka aechanizau różnicowego 

2 

2 


17 

0050/01-313/0 


Satellt aechanizau różnicowego 

4 

4 


18 

0050/01-315/0 


Podkładka cierna 9atelitów 
o grubości l f 8 nn 

4 

4 


19 

0050/01-217/0 


Podkładka cierna satelitów 
o grubości 2 nn 

4 

4 

B 

20 

0060/01-316/0 


Sworzeń satelitów 

2 

2 


21 


22 

Obudowa nechaniznu różnicowego 
lewa 

1 

1 


22 

0042/25-005/0 


Obudowa aechanizau różnicowego 
zeatawienie 

i 

1 


23 

0054/23-034/7 


Nakrftka M10-8-1 PN-75/M-82144 

8 

8 



Uwagii 

A - 8t( 

sować zanlast poz«14 zależnie od 

luzu 





8 - 81< 

isować zanlast poz*18 zależnie od 

luzu 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*218*000 

0043.219.000 TYLNY MOST-POCHWY T-31 


Nr 

Oznaczenie 

1 Nr co z. 

1 • 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/01-360 /O 


Śruba dwustronna 

8 

8 


2 

0050/01-343/0 


Dżwigienka widełek blokujycych 

i 

- 


2 

0060/01-343/1 


Diwlglenka widełek blokujycych 

- 

1 


3 

0054/26-030/4 


Wpust A 6x6x20 PN-70/M-85005 

i 

1 


4 

0064/61-054/9 


Pierścień uezczelniajęcy 16x2 
PN-64/M-73093 

2 

2 


5 

0064/21-074/0 


Śruba Ml2x35-8.8-A 

PN-74/M-82105 

10 

10 


6 

0054/61-121/1 


Podkładka spryZyeta Z 12,2 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

16 

16 


7 

0054/21-032/8 


Śruba M12x45-8.8-A 

PN-74/M-82101 

6 

6 


8 

0060/21-817/0 


Pochwa prawa 

1 

i 


9 

0050/01-593/0 


Wkładka zabezpieczająca 

8 

8 


10 

0064/21-070/6 


Śruba M6xl2-6.6-A 

PN-74/H-82105 

4 

4 


11 

0054/61-120/7 


Podkładka speyZyeta Z 6,1 

Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

4 

4 


12 

0060/01-346/0 


Pokrywa aechanlzau blokującego 

i 

1 


13 

0050/01-347/0 


Podkładka uszczelniajyca 

i 

i 


14 

0060/01-344/0 


Spryżyna aechanlzau blokujycego 

i 

i 


16 

0060/01-141/0 


Śruba aocujyca widełki 

i 

i 


16 

0050/01-371/0 


Orut zabezpieczający śruby 
uetalajęce dźwignie 

1 

i 


17 

0042/25-009/0 


Widełki aechanlzau blokujycego 
koapletne 

i 

i 


18 


17 

Widełki aechanizau blokującego 

i 

i 


19 

0050/01-350/0 

17 

Czop dźwigienki 

2 

2 


20 

0060/01-307/0 


Uszczelka pochwy tylnego aoetu 

2 

2 


21 

0054/61-019/0 


Pierścień uezczelnlajycy 

A 40x72x10 PN-72/M-86964 

2 

2 


22 

0060/21-816/0 


Pochwa lewa 

i 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043*218.000 

0043.219*000 TYLNY MOST -ZWOLNICE T-32 


\'r 

Szncczenia 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu tub części 

Sztuk 

Uwagi 

\ -* 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/21-801/0 


Półoś lewa 

l 

1 


2 

0060/21-802/0 


Półoś prawa 

l 

1 


3 

0054/32-017/5 


Łożysko walcowe NO 209 

PN-78/14-86180 

4 

4 


4 

0054/51-020/2 


Pierścień uszczelniajęcy 

A 46x72x10 PN-72/M-86964 

2 

2 


5 

0054/62-021/1 


Pierścień zabezpieczający 
z drutu okręgłego 45 
ZN-62/MPC/06-00080 

2 

2 


6 

0054/62-041/9 


Pierścień osadczy Z 45 
PN-81/M-85111 

2 

2 


7 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8«2 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

28 

28 


8 

0064/21-062/2 


Śruba M8xl6-5«8-B 

PN-74/M-82105 

12 

12 


9 

0060/21-809/0 


Pokrywa wewnętrzna zwolnicy 

2 

2 


10 

0050/01-333/0 


Podkładka uezczelniajęca 

2 

2 


11 

0064/39-011/1 


Nakrętka łożyskowa KM 11 
PN-77/M-86478 

4 

4 


12 

0054/61-190/7 


Podkładka zębata MB n 
PN-75/M-86482 

2 

2 


13 

0060/52-811/1 


Pierścień 

2 

2 


14 

0064/32-011/6 


Łożysko rolkowe 32211 
PN-75/M-86220 

2 

2 


15 

0054/62-053/7 


Pierścień osadczy W 100 
PN-76/M-85111 

2 

2 


16 

0043/21-806/0 


Wkładka koapletna 

2 

2 


17 

0050/42-808/0 


Sprężyna 

2 

2 


18 

0054/62-042/6 


Pierścień osadczy Z 70 
PN-81/M-85111 

2 

2 


19 

0050/00-584/0 


Korsk spustowy 

4 

4 


20 

0064/61-251/2 


Pierścień uszczelniajęcy 14x18 
ZN-76/MPH/06-03126.3 

4 

4 


21 

0042/26-018/0 


Korek odpowietrzajęcy 

2 

2 


22 


21 

Korek odpowietrzajęcy 

2 

2 


23 

0050/01-403/0 

21 

Nitka wełniana 

2 

2 


24 

0060/00-055/0 


Podkładka 

2 

2 


26 

0050/21-815/0 


Koło napędzana zwolnicy 

2 

2 


26 

0050/01-336/0 


Podkładka uszczelnlajęca 

2 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 





















0043.218.000 
0043.219.000 


T-32 


Nr 


Nr poz. 

<■>'>(-! 7 o _ 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

oczonio 

SDC JJ 

C-330M 

C-335M 

27 

0060/01-334/0 


Pokrywę dolna obudowy zwolnicy 

2 

2 


28 

0054/21-076/9 


Śruba M6xl6-5.6-A 

PN-74/M-82105 

24 

24 


29 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6,1 

Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

24 

24 


30 

0050/52-802/0 


Uszczelka II 

2 

2 


31 

0050/52-801/0 


Pokrywka przednia 

2 

2 


32 

0054/21-190/4 


śruba M8x20-5.6-B 

PN-74/M-82242 

8 

8 


33 

0042/21-801/0 


Wałek koła tylnego koapletny 

2 

2 


34 

0050/21-808/0 

33 

Sworzert koła 

8 

8 


35 


33 

Wałek koła tylnego 

2 

2 


36 

0054/61-121/5 


Podkładka sprężysta Z 20,5 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

16 

16 


37 

0054/23-031/9 


Nakrętka M 20 x 1 ,5-5-A 

PN-75/M-82144 

16 

16 


38 

0054/21-062/6 


śruba M8x20-8.8-B 

PN-74/M-82105 

8 

8 


39 

0050/01-405/0 


Pokrywa dociskowa 

2 

2 


40 

0050/01-109/0 


Podkładka pokrywki 

2 

2 


41 

0050/74-229/0 


Pierścień uszczelniający 
80-100-13 

2 

2 


42 

0050/21-806/0 


Korpus zwolnicy lewy 

1 

1 


43 

0050/21-807/0 


Korpus zwolnicy prawy 

1 

1 
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UKŁAD HAMULCOWY, 

0042.321.000 T-33 

STEROWANIE I POMOSTY 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz 71 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/63-040/3 


4 M 

Saarowniczke St-B.i /45° 
PN-76/M-86003 

1 

1 


2 

0054/21-021/9 


Śruba Ml0x60-5.6-A 
PN-74/M-82101 

1 

1 


3 

0050/01-930/2 


Dźwiglenka odginana 

l 

1 


4 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

6 

6 


5 

0054/23-031/7 


Nakrętka M10-5-A 

PN—76/M-82144 

5 

6 


6 

0050/01-929/0 


Wałek 

1 

i 


7 

0050/01-956/0 


Podkładka 

i 

i 


8 

0050/01-957/0 


Pierścień zabezpieczający 

Ą H 

i 

i 


9 

0054/63-020/2 


Saarowniczke St.B.5 
PN-76/M-86002 

i 

i 


10 

0054/61-020/4 


Podkładka C 10.5 

PN-78/M-82007 

2 

2 


11 

0050/01-976/0 


Widełki 

2 

2 


12 

0054/28-013/0 


Zawleczka 8-2.5x25 

PN-76/M-82001 

2 

2 


13 

0054/66-030/6 


Sworzeń 10x28/25-5.8 
PN-63/M-83002 

2 

2 


14 

0042/32-012/1 


Pedał haaulca lewy kowpletny 

i 

1 


15 

0042/32-111/0 


Pedał haaulca prawy koapletny 

i 

1 


16 

0050/01-967/0 


Sprężyna 

2 

2 


17 

0050/66-811/0 


Podkładka sprężyny 

2 

2 


18 

0050/01-978/0 


Sprężyna 

2 

2 


19 

0042/32-016/0 


Cltgło koapletne 

2 

2 


20 

0050/01-902/0 


Bfben haaulca 

2 

2 


21 

0064/61-011/9 


Podkładka K 19 PN-78/M-82006 

4 

4 


22 

0042/32-022/0 


Szczęka współbieżna przednia 

2 

2 


23 

0042/32-021/0 


Szczęka przeciwbieżna tylna 

2 

2 


24 

0050/01-918/0 


Sprężyna śclakajęca szczęki 

2 

2 


25 

0054/63-040/2 


Saarowniczka St M6xl/90° 

PN-76/M-86003 

2 

2 


26 

0060/01-912/0 


Wał z kułakiea prawy 

1 

1 


27 

0050/01-911/0 


Wał z kułakiea lewy 

1 

1 


28 

0060/01-907/0 


Czop lewy 

2 

2 
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0042.321.000 


T-33 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

29 

0054/28-012/1 


Zawleczka 6-4x32 

PN-76/M-82001 

4 

4 


30 

0060/01-908/0 


Czop prawy 

2 

2 


31 

0050/01-927/0 


Podkładka odginana 

2 

2 


32 

0054/63-020/1 


Saarownlczka St M6xl 

PN-76/M-86002 

2 

2 


33 

0060/01-920/0 


Dźwlgienka 

2 

2 


34 

0064/61-051/2 


Pierścień uszczelniajęcy 25x2 

PN-64/M-73093 

2 

2 


36 

0064/21-212/8 


Śruba M10x35-5.6-B 

PN—74/M-82101 

2 

2 


36 

0054/28-011/5 


Zawleczka S-3,2x28 

PN-76/M-82001 

2 

2 


37 

0042/32-024/0 


Osłona sprężyny kompletna 

2 

2 


38 

0050/01-972/0 


Sworzeń dźwigni 

2 

2 


39 

0042/32-118/0 


Powost prawy koapletny 

i 

1 


40 

0042/32-138/1 


Powost lewy kowpletny 

i 

1 


41 

0060/01-947/0 


Oś zapadki haaulca postojowego 

i 

1 


42 

0042/32-019/0 


Dźwignia haaulca postojowego 

i 

1 


43 

0054/28-013/3 


Zawleczka S-Zn 2.0x20 
PN-76/M-82001 

i 

1 


44 

0054/21-060/9 


Śruba M10x20-5.6-B 
PN-74/M-82105 

3 

3 


45 

0050/01-958/0 


Sprężyna 

1 

1 


46 

0064/23-170/6 


Nakrętka koronowa AM8-5-B 

PN—74/M-82148 

1 

1 
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0043.218.000 

0043.219.000 TYLNY MOST - KOŁA TYLNE 12,4-28 T-34 


Kr 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

DOZ. 

• 

o. czon '0 

0330M 

0335M 

i 

0042/25-007/1 


Koło tylno koapletne 

2 

2 


2 

0054/63-010/4 

1 

Opona 12.4-28 8PRI AN3 
PN-81/C-94300.04 

2 

2 


3 

0060/01-391/1 

1 

śruba podsadzana 

12 

12 


4 

0050/01-388/0 

1 

Podkładka zabezpieczająca 

12 

12 


6 

0054/53-023/5 

1 

Dytka 12,4-281 GPW0Venl2 
PN-85/C-94300.078 

2 

2 


6 

‘ 

0050/01-383/0 

1 

Wkładka do obryczy prasowanej 
PN-66/C-94126 

2 

2 


7 

0042/25-008/2 

1 

Obrycz koła jazdnago /W9x28/ 

2 

2 


8 

0060/01-336/2 

1 

Tarcza koła tylnego 

2 

2 


9 

0064/61-121/3 

1 

Podkładka spryżyata Z 16,3 
PN-77/M-82008 

18 

18 

A 

10 

0054/23-030/6 

1 

Nakrytka Ml6xl,5-6-1 

PN-76/M-82144 

12 

12 


11 

0050/01-387/0 


Śruba podsadzana 

- 

6 

B 

12 

0050/01-387/1 


Śruba podsadzana 

6 

- 

c 

13 

0050/01-387/2 


Óruba podsadzana 

6 

6 

0 

14 

0060/01-387/3 


Śruba podsadzana 

6 

6 

E 

15 

0060/01-387/4 


Śruba podsadzana 

6 

6 

F 

16 

0050/01-387/5 


śruba podsadzana 

6 

6 

G 

17 

0060/01-378/4 


Obciężnik koła tylnego zewnę¬ 
trzny 

4 

6 

H 

18 

0054/61-152/1 


Podkładka okręgła 17 

PN-78/M—82005 

6 

6 


19 

0054/23-132/5 


Nakrytka Ml6xl,5-5-II 

PN-75/M-82144 

6 

6 


20 

0060/01-377/1 


Obciężnik wewnętrzny 

2 

2 


21 

0054/61-121/2 


Podkładka spryżysta Z 14,2 
Fe/Zn5 PN-77/M-82008 

4 

4 


22 

0054/21-215/5 


Śruba M14x55-5.6-B 

PN-74/M—82101 

4 

4 



Uwagi: 

A - d< 

zespołu pozwl wchodzi poz«9 - 6 

azt a 





8 - d] 

La 3 obciężników/koło eksportowe 






C-d] 

a 2 obciężników/koło krajowe 






D-dl 

a 1 obciężnika na koło 






E - d] 
1< 

la 1 obciężnika/koło przy rozstaw 
jiOO, 1500 

isniu k 

ół 
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0043*218.000 
0043.219.000 


T-34 


Nr 

poz 


Oznaczenie 


Nr poz. 

podze¬ 

społu 


Nazwa podzespołu lub częśc 


Sztuk 


C-3B0M 


C-335M 


Uwagi 




F - dla 2 obciężników/koło przy rozstc 


k 


G ■ 


wianiu 


ił 1400 9 1500 


H - 


dla 3 obciężników/koło przy rozati 
kpł 1400* 1500 

d|..a 2 obciężników/koło krajowe 
dla 3 obciężników/koło eksportowe 


Wleniu 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0043.218.000 

0043.219.000 


TYLNY MOST - KOŁA DO UPRAW 
MIĘDZYRZĄDOWYCH 9,5-32 (na żądanie) 


T 35 


Nr 

Oznaczenie 

, Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-335M 

1 

0054/23-032/5 

9 

Nakrętka M16xl,6-5-8 

Pa/ZnScC PN-75/M-82144 

12 

12 


2 

0054/61-121/3 

9 

Podkładka sprężysta Z 16,3 
Fe/Zn5cC PN-77/M-82008 

12 

12 


3 

0050/01-388/0 

9 

Podkładka zabezpieczajges 

12 

12 


4 

0042/47-003/0 

9 

Obręcz koła tylnego koapletna 

2 

2 


5 

0050/01-336/2 

9 

Tarcza koła tylnego 

2 

2 


6 

0050/01-391/1 

9 

śruba podsadzona 

12 

12 


7 

0054/53-020/3 

9 

Dętka 9,5/9-32 

PN.74/0-94300.078 

2 

2 


8 

0054/53-010/3 

9 

Opona 9,5-32 

PN-81/C-94300.052 

2 

2 


9 

# 

0042/47-001/0 


Koła do upraw alędzyrzędowych 

2 

2 
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0042*470 *000 


KOŁA BLIŹNIACZE 9,5-32 i 12,4-28 

(na żądanie) 


T-36 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz, 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/47-001/0 


Koło tylne koapletne 

2 

2 


2 

0054/53-010/3 

l 

Opono 9*5-32 

PM- 81/C-94300 .052 

2 

2 


3 

0054/53-020/3 

1 

Dętko 9*5/9-32 

PM-74/C-94300.078 

2 

2 


4 

0064/23-032/6 

l 

Nakrętko M16xl*5-6-8 
PN-75/M-82144 

12 

12 


5 

0064/61-121/3 

l 

Podkładko sprężysta Z 16*3 

F e/Zn5cC PN-77/M-82008 

12 

12 


6 

0050/01-388/0 

l 

Podkładka zabezpieczajęca 

12 

12 


7 

0042/47-003/0 

l 

Obręcz koła tylnego koapletna 

2 

2 


8 

0050/01-336/2 

1 

Tarcza koła tylnego 

2 

2 


9 

0050/01-391/1 

l 

Śruba podsadzana 

12 

12 


10 

0042/25-007/1 


Koło tylne koapletne 

2 

2 


11 

0054/53-010/4 

10 

Opono 12*4-28 6 PRI 

PN-8l/C-94300.052 

2 

2 


12 

0054/53-023/6 

10 

Dętka z zaworea no dno-powiet¬ 
rzny* 12*4/11-28 Butyl 
IGP6-M-16A 

PN-74/094300 .078 

2 

2 


13 

0050/01-383/0 

10 

Wkładka do obręczy prasowanej 

2 

2 


14 

0042/25-008/2 

10 

Obręcz koła jazdnago /W9-28/ 

2 

2 


16 

0050/01-336/2 

10 

Tarcza koła tylnego 

2 

2 


16 

! 

L 

0054/23-030/6 

10 

Nakrętka M16xl*5-5-A 
PN-75/M-82144 

• 

12 

12 
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0042.422.000 


BŁOTNIKI TYLNE 

i ZAMOCOWANIE AKUMULATORÓW 


T-37 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0064/21-060/6 


Śruba M8x20—5.6—B 

PN-74/M—82106 

4 

4 


2 

0054/61-010/6 


Podkładka 8.4 Fe/Zn6cC 
PN-78/M-82006 

4 

4 


3 

0042/42-201/2 


Błotnik prawy 

1 

1 


4 

0064/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8.2 
Fa/Zn9cC PN-77/M-82008 

4 

4 


5 

0064/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M-82144 

4 

4 


6 

0042/42-106/2 


Wspornik prawy koaplstny 

1 

1 


7 

0064/23-130/8 


Nakrętka M6-5-B 

PN-75/M-82144 

8 

8 


8 

0064/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6.1 
Fe/Zn9cC PN-77/H-82008 

8 

8 


9 

0064/22-040/9 


Wkręt M6xl2-5.8-B 

PN-74/M-82205 

8 

8 


10 

0064/23-090/1 


Nakrętka skrzydsłkowa M6 
PN-64/1^82439 

4 

4 


11 

0054/61-010/4 


Podkładka 6.4 Fs/Zn5cC 
PN-78/M-82006 

4 

4 


12 

0060/02-369/2 


Pokrywa akuaulatora górna 

2 

2 


13 

0064/21-210/3 

29 

Śruba M8x30-5.6-B 

PN-74/M-82101 

- 

4 

A 

14 

0042/42-003/0 

29 

Ławsczka 

- 

1 

A 

16 

0042/42-208/0 


Wspornik tablicy rejestracyjnej 

1 

1 


16 

0042/42-102/1 


Błotnik lewy 

1 

1 


17 

0050/46-512/0 

29 

Podkładka górna 

- 

4 

A 

18 

0060/45-513/0 

29 

Podkładka dolna 

- 

4 

A 

19 

0064/61-010/6 

29 

Podkładka 8.4 PN-78/H-82006 

- 

4 

A 

20 

0064/23-131/0 

29 

Nakrętka M8-5-8 

PN-76/M-82144 

- 

4 

A 

21 

0064/21-062/0 


Śruba M16x36-6.6-B 
PN-74/M-82105 

8 

8 


22 

0064/61-121/ 

13 


Podkładka sprężysta Z 16.3 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

8 

8 


23 

0042/42-204/0 


Pokrywa akaaulatora dolna 

2 

2 


24 

0060/02-372/1 


Śclęgacz pokrywy 

4 

4 


26 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 
PU/ZnficC PN-77/M-82008 

8 

8 
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0042*422*000 


T-37 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

p02. 

C-330M 

C-335M 

26 

0064/21*060/9 


Śruba Ml0x20-5*6-B 
PN-74/M-82105 

8 

8 


27 

0050/02-373/0 


Podkładka filcowa 

6 

6 


28 

0060/02*296/0 


Podkładka lzolujęca 

2 

2 


29 



Ławaczka koaplatna z zaaoco- 

wanlaa 

- 

1 

A 

30 

0050/02-106/0 

29 

Tabliczka oatrzagawcza 
wersja językowa hiszpańska 

- 

1 

A 

30 

0050/02-187/0 

29 

Tabliczka oatrzagawcza 
waraja językowa niaaiecka 

• 

1 

A 

30 

0050/02-188/0 

29 

Tabliczka oatrzagawcza 
waraja językowa jugosłowia¬ 
ńska 

* 

1 

A 

30 

0060/02-380/0 

29 

Tabliczka oatrzagawcza 
wersja językowa angielska 

- 

1 

A 

30 

0050/02-395/0 

29 

Tabliczka ostrzegawcza 
waraja językowa francuska 

• 

1 

A 

31 

0054/24-020/1 

29 

Nit 3x6 Al PN—70/M-82952 


4 

A 


Uwaga s 

A - Zei 
ekJ 

ni 

MOI 

ipół z poz* 29 - "Ławeczka koaple 
lada się z poz* 13, 14, 17, 18, 1 
30, 31 

Ina tylko do cięgników na eksport 
itowac tylko na żędanle działu ak 

tna" 

9. 

sportu i 
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0046.670.000 


BŁOTNIKI PRZEDNIE (na żądanie) 


T-33 















































































































0042.274.000 


OŚ PRZEDNIA 


T-39 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

0335M 

1 

0050/83-310/0 


Pierścień 

l 

l 


2 

0050/83-311/0 


Pierścień 

l 

i 


3 

0080/20-001/4 

25 

_. 

Tulejka 

2 

2 


4 

0060/83-307/0 

25 

Tulejka 

1 

1 


5 

0064/21-217/2 


śrubę M12x46-8.8-B 

PN—74/H-82101 

4 

4 


6 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężyeta Z 12.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

4 

4 


7 

0042/27-226/1 


Hak przedni 

1 

1 


8 

0064/21-157/8 


Śruba M16xllO-5.6-B 

PN-74/H-82101 

2 

2 


9 

0064/61-121/3 


Podkładka sprężyeta Z 16.3 

Fe/Fg PN-77/M-820O8 

8 

8 


10 

0060/01-538/0 


Podkładka epecjalna 

2 

2 


11 

0060/66-301/4 


Obclężnlk osi przedniej 

2 

2 


12 


25 

Wspornik 

1 

1 


13 

0054/21-063/3 


Śruba M16x40-5.6-8 

PN-74/M-82105 

2 

2 


14 

0050/01-143/0 


Zaślepka otworu gwintowanego 

M 12 

10 

10 


1S 

0054/28-011/3 


Zawleczko S-Zn 3.2x20 

PN-76/M-82001 

1 

1 


16 

0054/66-023/2 


Sworzeń 12x80/74-5.8 Fe/Zn5 

PN—63/M-83002 

1 

1 


17 

0050/83-309/1 


Sworzeń oai 

1 

1 


18 

0060/63-303/1 


Nakładka sworznia 

2 

2 


19 

0054/61-011/2 


Podkładka K 13 Fe/Zn5 
PN-78/M-82006 

1 

1 


20 

0054/63-020/2 


Saarownlczka St.S.C 
PN-76/M-86002 

2 

2 


21 

0060/83-308/0 

25 

Tulejka 

1 

1 


22 

0054/21-164/4 


śruba M16xl.5x110-8.8-8 
PN-74/M-82101 

4 

4 


23 

0080/20-001/6 


Nakrętka 

4 

4 


24 

0042/27-406/0 


Oś przednia 

1 

i 


25 

0042/27-401/0 


Wspornik z tulejkami 

1 

1 
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0042.276*000 


PÓŁOSIE WYSUWANE 
1 KOŁA PRZEDNIE 6.00-16 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0064/27-086/2 


Kołek walcowy 12r.6x63 

PN-66/W**85021 

2 

2 

2 

0060/53-412/0 


Strzealę 

2 

2 

3 

0054/61-061/7 


Podkładka odginana Owu ot worowa 
15x60 PN-82/M-82012 

4 

4 

4 

0054/21-023/8 


Śruba Ml4x1,5x50-8,8-A 
PN-74/H-82101 

e 

U 

4 

0054/21-029/4 


Śruba M14xl»5x55-8,8«A 
PN-74/M-82101 

4 

4 

5 

0050/43-416/1 


Sworzeń zwrotnicy 

2 

2 

6 

0050/01-523/2 


8worzeki zwrotnicy 

2 

2 

6 

0054/26-020/9 


Wpust B10x8x28 PN-70/M-85005 

2 

2 

7 

0054/51-032/8 


Pierścień uszczelniający 
52,2x5,7 PN-60/M-86961 

2 

2 

8 

0050/43-412/0 


Pierścień 

2 

2 

9 

0064/31-015/4 


Łożysko 61108 PN-73/M-86260 

2 

2 

10 

0060^63-414/0: 

11 ,12 

Tuleja zwrotnicy 

4 

4 

11 

0046/83-406/0 


Pdłoś koapletna prawa 

i 

i 

12 

0046/83-404/0 


Półoś koapletna lewa 

i 

i 

13 

0054/63-020/1 


Sza równiczka St M6xl 

PN-76/M-86002 

4 

4 

14 

0054/21-032/2 


Śruba M14xl,6x85-8«8-A 

Fe/Zn9cC PN-74/M-82101 

2 

2 

15 

0060/01-579/0 


Węs kierowniczy 

2 

2 

16 

0060/47-008/0 


Kątownik 

2 

2 

17 

0054/61-121/2 


Podkładka aprętysta Z 14,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

2 

18 

0054/23-132/1 


Nakrętka M14xl,6-6-B 

Fe/Zn9cC PN-76/M-82144 

2 

2 

19 

0054/53-011/0 


Opona 6,00-16-6 ANP-22-1 

PN—81/C-94300 arkuez 052 

2 

2 

20 

0054/53-020/1 


Dętka 6,00-16 I GP5-M 

PN- 74/C-94300,078 

2 

2 

21 

0050/43-633/0 


Nakrętka Ml4xl,5 

12 

12 

22 

0054/28-012/3 


Zawleczka 6 4x40 

PN-76/M-S2001 

2 

2 

23 

0050/01-596/0 


Nakrętka 

2 

2 

24 

0080/20-501/6 


Nakrętka 

2 

2 
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0042*275 *000 


T-40 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

0330 M 

C-335M 

25 

0080/20-502/6 


Podkładka 

2 

2 


26 

0042/27-009/1 


Koło przednie 

2 

2 


27 

0054/31-018/2 


Łożysko stożkowe 30206 

2 

2 





PN-75/M-86220 




28 

0050/01-550/2 


Piasta koła przedniego 

2 

2 


29 

0050/01-554/1 


śruba przedniego koła 

12 

12 


30 

0054/32-012/6 


Łożysko stożkowe PN-75/M-8622G 

2 

2 


31 

0042/27-216/1 


Uszczelniacz 

2 

2 


32 

0050/01-673/0 


Pierścień 

2 

2 


33 

0042/27-221/2 


Czop zwrotnicy 

2 

2 

D 

34 

0050/43-602/0 


Tuleja remontowa 

4 

4 

C 


Uwagi: 

A - St< 

isować z błotnikami zaaiaet 54/21 

-023/8 





B - Na 

żgdanie zaaiaet 0050/43-416/1 






C-Na 

czfścl zamienna 






0 - Gzi 

>p zwrotnicy z nakrftkę i podkłac 

ka 





nr 

0042/27-223/0 stosuje elg na czj 

ścl 



- - 


zm 

ilenna /pozycje 23, 24, 33/ 
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0042.282,000 UKŁAD KIEROWNICZY 


T-41 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/63-020/1 

12,13 

Saerowniczke St M6xl 

PN-76/M-86002 

4 

4 


2 

0060/53-515/0 

12,13 

Os ło na 

4 

4 


3 


13 

Korpus głowicy lewej 

2 

2 


4 

0054/23-061/7 


Nakrętka Ml6xl,5 lewy 06-A 
PN-74/M-82153 

2 

2 


5 

0042/28-212/1 


□rężek kierowniczy 

2 

2 


6 

0054/23-061/6 


Nekrętka Mi6xl,5-0.6-A 
PN-74/M-82153 

4 

4 


7 

0050/01-652/2 

12 

Korpus głowicy prawej 

2 

2 


8 


12,13 

Sworzert kulisty 

4 

4 


9 


12,13 

Miseczka 

4 

4 


10 


12,13 

Sp ryźyna 

4 

4 


11 


12,13 

Zaślepka 

4 

4 


12 

0042/28-211/2 


Głowica prawa 

2 

2 


13 

0042/28-210/2 


Głowica lewa 

2 

2 


14 

0054/28-011/5 


Zawleczka S-Zn 3,2x28 
PN-76/M-82001 

4 

4 


15 

0054/51-010/8 


Pierścień uszczelniajycy 
A35x47x7 PN—77/M-82008 

2 

2 


16 

0050/00-584/0 


Korek 

1 

1 


17 

0050/00-585/0 


Uszczelka 

1 

1 


18 

0050/01-619/0 


Wkręt dociskowy 

2 

2 


19 

0050/01-614/0 


Podkładka regulacyjna 0 f 15 

2 

2 


20 

0050/01-615/0 


Podkładka regulacyjna 0,5 

2 

2 


21 

0050/00-056/0 


Podkładka 

1 

1 


22 

O 

w 

o 

• 

o 

o 

s 

o 

o 


Korek spustowy 

1 

1 


23 

0046/63-517/0 


Koło kierownicy 

1 

1 

A 

23 

0046/63-516/0 


Koło kierownicy 

1 

1 

A 

24 

0054/61-011/2 


Podkładka okrygła K 13 

PN-78/M-82006 

1 

1 


25 

0054/23-080/3 


Nakrętka koronowa AM12-05-A 

PN—74/M-82159 

1 

1 


26 

3027 029 M91 


Pokrywa koapletna 

1 

r 

B 

26 

3027 921 M91 


Pokrywa koapletna 

1 

i 

0 

27 

0054/23-100/6 


Nakrętka okręgła niska rowkowa 
M24xl,5 PN-75/M-82471 

1 

i 
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0042.282.000 T-41 


Nr 


i\r poz. 


Sztuk 




podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 



Uwagi 

poz. 

^zn q czsnie 

C-330M 

C-3 35M 

28 

0054/61-080/1 


Podkładka odginana 24 
PN-82/M-82016 

l 

l 


29 

0060/01-610/0 

( 

Podkładka 

l 

1 


30 

0054/32-010/8 


Łożysko stożkowe 30205 

PN-75/M—86220 

2 

2 


31 

0042/28-202/2 


Koluana kierownicy 

1 

1 


32 

0054/21-065/9 


Śruba M8x25-8.8-B 

PN—74/M-82105 

4 

4 


33 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

PN-77/M-82008 

12 

12 


34 

0054/28-010/6 


Zawleczka S-Zn 2,5x20 

PN-76/M-82001 

i 

1 


35 

0050/01-603/1 


Wałek kierownicy 

i 

1 


36 

0054/26-010/5 


Wpust czółenkowy 5x7,5 
PN-73/M-85008 

1 

i 


37 

0054/21-074/7 


Śrubę M8x28-8.8-A 

PN-74/M-82105 

8 

8 


38 

0050/01-605/3 


Raaif wechanizau kierowniczego 

lewe 

1 

1 


39 

0054/23-131/3 


Nakrętka M12-5-B 

PN-75/M-82144 

2 

2 


40 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 

PN-77/M-82008 

2 

2 


41 

0054/21-022/6 


Śruba M12x60-5.6-A 
PN-74/M-82101 

2 

2 


42 

0042/28-004/0 


Wycinek zębaty z piastę 

2 

2 


43 

0060/01-616/0 


Uszczelka korpusu 

1 

1 


44 

0054/23-080/5 


Nakrętka koronowa 

AM14x1,5-06-A PN-74/M-82159 

4 

4 


45 

0060/01-604/3 


Reaię aechanizmu kierowniczego 
prawe 

1 

1 


46 

0042/28-091/2 


Obudowa aechanlzau kierownicze¬ 
go 

i 

1 


47 

0050/01-626/1 

46 

Tulejka 

i 

i 


48 

0060/01-625/0 

46 

Tulejka 

2 

2 




Uwa gi: 

A- stosować alternatywnie 

B- stosować alternatywnie 
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0042.363.000 


MASKA 


T-42 


Nr 

Oznaczenie 

Nrpoz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0060/01-769/0 


Znak dęgnika 

1 

1 


2 

0050/18-184/0 


Siatka saski 

1 

l 


3 

0064/22-042/0 


■kręt M3xl2-5.8-B 

PN-74/M-82206 

8 

8 


4 

0042/36-301/0 


Matka 

i 

1 


5 

0064/61-120/3 


Podkładka sprężysta Z 3.1 
Fe/Zn5cC PN-77/M-82008 

8 

8 


6 

0064/23-030/1 


Nakrętka M3-5-A 

PN-75/M-82144 

8 

8 


7 

0060/46-364/0 


Nit 8x36 

2 

2 


8 

0064/27-018/2 


Kołak walcowy 3n6xl6 

PN—66/M-85021 

1 

1 


9 

0042/36-204/0 


Przyclak zaaka 

1 

1 


10 

0060/02-393/0 


Sprężyna stożkowa 

1 

1 


11 

0050/02-394/0 


Zaczep zaaka 

1 

1 


12 

0050/56-314/0 


Czopik aaortyzujęcy 

4 

4 


13 

0042/36-202/0 


Pokrywa watki koapletna 

i 

i 


14 

0060/02-334/1 


Pat ochronny 

i 

i 


15 

0054/28-010/7 


Zawleczka S-Zn 2x25 

PN-76/M-82001 

7 

7 


16 

0050/01-767/0 


Znak boczny C-330M część I 

2 

- 


17 

0050/01-768/0 


Znak boczny C-335M część I 

- 

2 


18 

0054/28-010/3 


Zawleczka 8-Zn 2x14 

PN-76/M-82001 

2 

2 


19 

0050/02-336/0 


8wo rżeć 

2 

2 


20 

0050/02-333/0 


Zaczep aaskl 

2 

2 


21 

0050/01-766/0 


Znak boczny typ C-335 część II 

2 

2 


22 

0050/18-161/0 


Wspornik sygnału dźwiękowego 

1 

1 


23 

0054/21-061/4 


Śruba M8x22-6.6-B 

PN—74/M-82105 

2 

2 


24 

0054/21-060/6 


Śruba M8x20»6*6~B 

PN-74/M-82106 

2 

2 


25 

0064/61-010/6 


Podkładka K 8,4 Fa/Zn5cC 

PN-78/M-82006 

6 

6 


26 

0060/01-677/0 


Śruba aocujęca aatkę 

2 

2 


27 

0064/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fe/Zn6cC PN-77/M-82008 

2 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 

















136 


0042.363.000 


T-42 


Nr 

poz 


Oznaczenie 


Nrpoz. 
podze¬ 
społu 


Nazwa podzespołu lub części 


Sztuk 


0330 M 


0335M 


Uwagi 


28 0054/61-230/4 


29 0064/61-120/9 


30 0042/36-105/0 

31 0054/23-131/0 


32 0042/36-203/0 

33 0050/01-648/0 


Podkładka okrągła 8.5 
Fa/ZnBcC PN-59/M-82030 

Podkładka spręlyata Z 8.2 

Fa/Zn5cC PN-77/M-82008 

Linka zaczopu aaakl koapletna 

Nakrętka H8-5-B 
PN-76/H-82144 

Zawiana aaakl koaplatna 

Podkładka guaoaa 


2 


2 


4 


4 


1 

4 


1 

4 


2 

2 


2 

2 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042•122.000 

Nr 

poz. 

Oznaczenie 

l 

0054/21-061/5 

2 

0054/61-010/6 

3 

0060/00-267/0 

4 

0054/54-010/3 

5 

0060/00-275/0 

6 

0054/61-010/8 

7 

0054/21-060/9 

8 

0054/23-131/0 

9 

0054/61-120/9 

10 

0050/45-731/0 

11 

0050/18-181/0 

12 

0050/18-130/0 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
ROZRUSZNIK I PRĄDNICA 


T 43 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 


Nazwa podzespołu lub części 


Śruba M8x25-5.6-B 
PN—85/M—82105 

Podkładka K 8,4 Fa/Fg 
PN-78/M-82006 

Oarzao prądnicy 

Pas klinowy A1250 
PN-66/M-85201 

Wspornik prędnlcy 

Podkładka K 10,6 Fa/Fg 
PN-77/M-82006 

Śruba M10x20-5.6-B 
PN-85/M-82106 

Nakrętka M8-5-B 
PN-86/M-82144 

Podkładka sprężysta Z 8,2 
Fa/Fg PN-77/M-82008 

Podkładka Fa/Fg 

Prędnica P20s 
nr producenta 292 000.0 

Rozrusznik Rlln 
nr producenta 0845*000*0 


Sztuk 


0330 M 


3 


1 


1 

1 


1 

3 


3 


3 


3 


0+4 

1 


1 


C-335M 


3 


1 


1 

1 


1 

3 


3 


3 


3 


0+4 

1 


Uwagi 


l 
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0042/122.000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
ROZRUSZNIK Rlln 


T 44 


Nr 1 

Nr poz. 

■ 


Oznaczenie 

Uv4« 1 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

1 962 001 .0 


Wyłącznik kpi. WE11C 

2 961 840.0 


Nakładka 

3 118 150.21 


Wkręt z łbem walcowym M4x6 

4 1 06 009.20 


Podkładka sprężysta 10,2 

5 961 857.0 


Nakrętka sześciokątna M10 

6 117 644.23 


Wkręt z łbem walcowym M6x55 

7 1 06 006.20 


Podkładka sprężysta 6,1 

8 851 754.0 

12 

Pierścień 

9 851 756-0 

12 

Podkładka 

10 851 726.0 

12 

Tulejka łożyska 

11 

12 

Tarcza pośrednia 

12 851 720.0 


Tarcza pośrednie kpi. 

15 851 155.0 

20 

Łącznik cewek 

14 851 115.0 

20 

Podkładka sprężysta 

15 851 155.0 

20 

Podkładka izolacyjna 

16 851 159.0 

20 

Tulejka izolacyjna 

17 851 115.0 

20 

■ 

Podkładka izolacyjna 

18 851 125.0 

20 

Wkręt z łbem stożkowym 

19 

20 

Tuleja korpusu 

20 854 1 00.0 


Korpus kompletny 

21 851 922.0 


Uszczelka 

22 851 921 .0 


Uszczelka 

23 118 164.21 


Wkręt z łbem walcowym M5xl0 

• 

24 851 915.0 


Pokrywa 

25 1 06 005.20 


Podkładka sprężysta 5»1 

26 854 404.0 


Szczotka kompletna 

27 851 405.0 


Sprężyna spiralna 

28 854 400.0 


Tarcza tylna kompletna 

29 851 402.1 


Tulejka łożyskowa 

30 111 601 .21 


Nakrętka sześciokątna M6 

51 851 923.0 


Podkładka 

32 851 910.1 


Śruba ściągająca kpi. 

55 851 919.0 


Podkładka zabezpieczająca 

34 821 427.0 


Podkładka 

55 851 918.0 


Podkładka 


Sztuk 

0330M 

0335M 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 


Uwagi 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
























0042.122.000 


144 


Nr 


Nr poz. 

) 


Sztuk 


poz. 

Oznaczenie 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

C-330M 

C-335M 

Uwagi 

36 

851 916.0 


Podkładka 

5 

1 

5 

X 

37 

851 340.0 


Podkładka 

1 

» 

1 

1 


38 

851 300.0 


Wirnik kompletny 

1 

1 

z 

39 

852 700.0 


Zespół sprzęgający kompletny 

1 

1 

z 

40 

851 704.0 


Tulejka łożyskowa 

2 

2 

z 

41 

851 354.0 


Pierścień oporowy zębnika 

1 

1 


42 

851 355.0 


Pierścień sprężysty 

1 

1 


43 

851 719.0 


śruba z łbem walcowym M8 

1 

1 


44 

851 718.0 


Dźwignia kompletna 

1 

1 

z 

45 

106 008.20 

% 

Podkładka sprężysta 8,2 

1 

1 


46 

114 902.21 


Nakrętka sześciokątna M8 

1 

1 


47 

851 105.0 

20 

Nadbiegunnik 

4 

4 


48 

854 120.0 

20 

Uzwojenie wzbudzenia kpi. 

1 

1 

4 


49 

851 502.0 

51 

Tulejka łożyskowa 

1 

1 

z 

50 


51 

Głowica 

1 

1 


51 

845 500.0 


Głowica kompletna 

1 

1 

z 


Z - części 0 : 

naczone 

• 

literą M Z ,f zaliczane są do typo’ 

N 

O 

A 

0 

jści 



zamiennyc 

h. 






X - wg potrze 

b od 3 

do 5* 



• 


URSUS C-330M. C-335M 1988 
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0042.122.000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
PRĄDNICA P20s 


T-45 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

C-335M 

1 

114 906.21 


Nakrętka M16x1,5-05-B Fe/Zn5cA 
PN-86/M-82153 

1 

1 


2 

106 012.20 


Podkładka sprężysta Z 16,3 
PN-77/M-82008 

1 

1 


3 

266 210.0 


Koło pasowa 

1 

1 

Z 

4 

116 167.21 

10 

Wkręt M5x25-5.8-3 Fe/Zn5cA 
PN-85/M-82201 

3 

3 


5 

106 005.20 

10,22 

Podkładka sprężysta Z 5»1 
PN-77/M-82008 

7 

7 


6 

111 000.21 

10,22 

Nakrętka 115-5-B Fe/Zn5cA 
PN-86/ŁI-82144 

7 

7 


7 

261 527.0 

10 

Nakładka płaska 

2 

2 


8 

266 501 .0 

10 

Tarcza przednia 

1 

1 


9 

6303-2Z-C3 

10 

Łożysko kulkowe 

1 

1 

Z 

10 

266 500.0 


Tarcza przednia kompletna 

1 

1 

Z 

11 

124 012.0 


Wpust czółenkowy 4x6,5 
PN-73/M-85008 

1 

1 


12 

266 300.0 


Twomik kompletny 

1 

1 

z 

13 

268 1 20.0 

22 

Cewki wzbudzenia kompletne 

1 

1 

z 

14 

261 105.1 

22 

Nasada biegunowa 

2 

2 


15 

252 101 .0 

22 

Tuleja korpusu 

1 

1 


16 

261 125.0 

22 

Wkręt do nasad M\0Xl ,25 

2 

2 


17 

261 135.0 

22 

Wkładka izolacyjna 

1 

1 


18 

261 188.0 

22 

Podkładka izolacyjna 

5»3 x 18 x 3 

1 

1 


19 

261 157.0 

22 

Podkładka |S 5»2 x 13*5 x 1 

1 

1 


20 

102 005.21 

22 

Podkładka 5*3 Fe/Zn5cA 
PN-78/M-82006 

2 

2 


21 

252 100.0 


Korpus kompletny 

1 

1 

2 

22 

6203-2Z-C3 


Łożysko kulkowe 

1 

1 

z 

23 

261 404.0 

31 

Szczotka kompletna 

2 

2 

z 

24 

106 004.20 

31 

Podkładka sprężysta Z 4,1 
PN-77/M-82008 

2 

2 


25 

116 146.21 

31 

Wkręt 144x8-5* 8-B Fe/Zn5cA 
PN-85/M-82201 

2 

2 


26 

261 407.0 

31 

• 

Dźwignia przyciskowa 

2 

2 


27 

261 405.0 

31 

1 

Sprężyna śrubowa 

2 

2 
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0042.4 22.000 


T 45 


Nr 

poz 


28 


29 


30 

3 1 


32 


33 


34 


Oznaczenie 


106 006.20 


116 174.21 


252 400.0 
261 910.0 


111 010.21 


116 154.21 


266 908.0 


Uwaga : 


Nr poz. 

podze¬ 

społu 


31 


31 



części 


Nazwa podzespołu Lub części 


Podkładka sprężysta Z 6,1 
PN-77/M-82008 

Wkręt L56x12-5.8-B Fe/Zn5cA 
PN-85/M-82201 

Tarcza tylna kompletna 

śruba z łbem sześciokątnym 
M6 x 186 

Nakrętka M4-5-B Fe/Zn5cA 
PN-86/M-82144 

Wkręt M4x25-5.8-B Fe/Zn5cA 
PN-85/M-82201 

Opaska ochronna 


Sztuk 


0330 M 


3 


1 


1 

2 


1 


1 


1 


C-335M 


3 


Uwagi 


1 


1 

2 


1 


1 


1 


oznaczone literą "Z" zaliczane uą do t Tpowycą. 
zamiennych. 


Z 

Z 
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0042.342.000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
REGULATOR PRĄDNICY RG-15m 


T-46 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330 M 

C-335M 

1 

633.920.0 


Podkładka izolacyjna 

3 

3 


2 

633.805.0 


Wspornik kompletny 

1 

1 


3 

633*924.0 


Izolacja wsporników 

3 

3 


4 

633.801 .0 


Wspornik ze styczką 

1 

1 


5 

633.917.0 


Wspornik 


1 


6 

0054/61 -030/3 


Podkładka sprężysta 4,1 
PJJ-77/^-82008 

11 

11 


7 

0054/22-182/2 


Wkręt Ivl4x1 2-5.3-B 

PN-74/&-82227 

6 

6 


8 

633.907.0 


Prze kładka uszczelniająca 

1 

1 


9 

633.905.0 


Pokrywa 

1 

1 


10 

- 


Wkręt 114x8—5 • 8 PN-74/K-8222? 

5 

5 


11 

—— 


Wkręt 134X10-5.8 PN-74/M-82227 

2 

2 


12 

633.801 .0 


Wspornik ze styczką 

1 

1 


13 

633 . 911.0 


Płytka ograniczająca 

1 

1 


14 

633-910.0 


Płytka mocująca 

1 

1 


15 

636.300.0 


Rdzeń kompletny wyłącznika 

1 

1 


16 

633.400.0 


Rdzeń kompletny regulatora 

1 

1 


17 

633-921 .0 


Podkładka 

2 

2 


18 

633.931 .0 


Podkładka dystansowa 

3 

3 


19 

633.601 .0 


Zwora regulatora napięcia kpi. 

1 

1 


20 

633.912.0 


Płytka mocująca zworę 

2 

2 


21 

0054/61 -030/1 


Podkładka sprężysta 3/1 
PN-77/lu-82008 

4 

4 


22 



Wkręt 113x8-5.8 PN-74/M-82205 

4 

4 


23 

637.918.0 


Wspornik zacisku ,V 18 ,f 

1 

1 


24 

637.916.0 


Wspornik zacisku 'M6" 

1 

1 


25 

637-935.0 


Nakładka 

3 

3 


26 

633.602.0 


Zwora wyłącznika kompletna 

1 

1 


27 



Podkładka i> 4,3x8x0,5 

PN=77/M—82008 

3 

3 


28 

137.309 


Rezystor drutowy RXc-l0W-12 
+ 10 % 

1 

1 


29 

137.307 


Rezystor drutowy RXa-l0W-15 
+ 5 % 

1 

1 


30 

647.1 00.0 


Podstawa kompletna 

1 

1 
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0042 •342 .000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
TABLICA ROZDZIELCZA 


T-47 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/34-143/0 


Wał giętki licznika aotogodzin 

/kompletny/ 

l 

l 


2 

0050/02-479/0 


Drut 

1 

l 


3 

0054/46-010/1 


Plomba 0589-51/51 

BN-76/8511-15 

2 

2 


4 

0050/02-478/0 


Drut 

1 

1 


5 

0054/23-130/6 


Nakrętka M5-5-B PN-86/M-82144 

2 

2 


6 

0054/61-120/6 


Podkładka sprężysta Z 5,1 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

2 


7 

0054/61-230/2 


Podkładka 5,5 Fe/Zn9cC 
PN-59/M-82030 

2 

2 


8 

367 391 XI 


Przelotka guaowa 

2 

2 


9 

0050/02-475/2 


Jarzmo 

i 

1 


10 

3027 974 Ml 


Wyłęcznik awaryjny świateł 
ostrzegawczych 

1 

1 


11 

0054/11-060/1 


Zerówka T 8/2 12V 2W BA9s 

PN-78/E-85101 

5 

5 


12 

0050/18-136/1 


Lampka kontrolna żółta 

i 

1 


13 

0060/18-160/0 


Laapka kontrolna czerwona 

i 

1 


14 

0050/02-508/0 


Podkładka aaortyzujęca 

i 

1 


15 

0060/02-620/0 


Licznik ath 674/22 

1 

1 


16 

0054/22-060/8 


Wkręt M6xl2-5.8-A 

PN-85/M-82207 

1 

1 


17 

0050/02-519/0 


Gniazdo 

i 

1 


18 

0060/55-752/0 


Korek gniazda 

i 

1 


19 

0050/45-753/0 


Gniazdo laapy przenośnej 

i 

1 


20 

0050/02-476/3 


Wskaźnik podwójny 

1 

1 


21 

0050/02-509/0 


Podkładka anortyzujęca 

1 

1 


22 

0064/24-020/7 


Nit 3x20 PN-70/M-82952 

1 

1 


23 

0050/02-454/0 


Podkładka stacyjki 

i 

1 


24 

0050/02-466/0 


Sprężyna osłony 

1 

1 


25 

0042/34-075/0 


Osłona stacyjki 

i 

1 


26 

0050/45-786/1 


Przycisk sygnału 

1 

1 


27 

0050/95-707/1 


Laapka kontrolna zielona 

i 

1 


28 

0050/02-470/0 


Przełącznik świec żarowych 

i 

1 


29 

0050-45-749/0 


Przełfcznlk kierunkowskazów 

i 

• 

1 
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0042*342,000 


T-47 


Nr 

poz 


30 


31 


Oznaczenie 


Nr poz. 

podze¬ 

społu 


Nazwa podzespołu lub części 


0042/34-210/0 


0042/34-217/0 


Uwaga t 


A - Ty 


Stacyjka aaaochodowa z kluczy¬ 
ki 



Oarzao licznika aotogodzln 
koaplatna 


ko na części zaaianne 


/alłada alf z Jarzaa 0050/02-475/2 
1 przalotki guaowaj 367 391 XI azt 


Sztuk 


C-330M 


1 


1 


azt. i 
2 / 



C-335M 


1 


i 


Uwagi 


A 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.342.000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
AKUMULATORY I PRZEWODY 


T-48 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0083/36-197/1 


Sygnał dźwiękowy 

l 

l 


2 

0054/11-060/7 


Żarówka T 8/4 12V m BA9a 

PN-78/E-85101 

• 

2 

2 


3 

0050/65-705/1 


Reflektor asyaetryczny lewy 

1 

1 


4 

0050/65-704/1 


Reflektor asyaetryczny prawy 

1 

1 


5 

0050/02-463/0 


Uchwyt kap Hery 

1 

1 


6 

0042/34-171/3 


Wiązka przewodów: 
reflektory - złącze 

1 

1 


7 

0050/02-464/1 


Świeca żarowa SM-8 jednobiegu¬ 
nowa 

2 

2 


8 

0042/34-172/0 


Przewód: świece żarowe 

1 

1 


9 

0042/34-225/0 


Wiązka kierunkowskazów i 
świateł awaryjnych 

1 

1 


10 

1617 401 HI 


Przerywacz kierunkowskazów 

1 

1 


11 

0054/22-183/7 


Wkręt M5x20-5»8-3 

PN-85/M-82215 

1 

1 


12 

0042/34-179/0 


Przewód) przełącznik ® świece 
terowe 

1 

1 


13 

0042/34-168/2 


Podzeepół przewodów: regulator- 
-stacyjka-laapko kontrolna 

1 

1 


14 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężyć ta Z 6,1 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

3 

3 


15 

0054/22-040/9 


Wkręt H6xl2-5«8—B 

PN-85/M-82201 

3 

3 


16 

0042/34-227/0 


Przewód: akumulator /-/-aaoa 

i 

i 


17 

0054/16-021/0 


Akumulator rozruchowy 35E165 
PN-77/E-S3301/02 

2 

2 


17 

0060/65-739/0 


Akumulator 3SE1S5P 

2 

2 

A 

18 

0042/34-122/2 


Przewód: akumulator p rewy - 

akuauiator lewy 

1 

1 

i 


19 

0054/22-190/3 


Wkręt h4x16-5*8-8 

PN-85/M-82207 

2 

• 

2 


20 

0054/28-011/3 


Zawleczka S-Zn 3,2x20 

PN-76/M-82001 

i 

1 


21 

0050/02-425/4 


Regulator prądnicy R6 15a kpi. 

i 

1 


22 

0042/34-201/1 


Podzespół przewodów laapki 
kontrolnej świec żarowych 

i 

1 


23 

J 

0054/61-120/5 


Podkładka sprężysta Z 4,1 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

2 

j 
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0042.342.000 


T 48 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu Lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

24 

0054/23-030/4 


Nakrętka M4-5-A 

PN-86/M-82144 

2 

2 


25 

0050/02-440/1 


Stycznik światła hamowania 

1 

1 


26 

0050/02-487/0 


Uchwyt przewodów 

2 

2 


27 

0050/02-449/1 


Uchwyt przewodów 

1 

1 


28 

0042/34-113/1 


Więzka przewodów: tablica 
rozdzielcza - złęcze tylne 

1 

i 


29 

0042/34-178/2 


ffięzka przewodów: skrzynka 
bezpieczników - wskaźnik 
podwójny - licznik «th 

1 

i 


30 

0042/34-147/3 


Wlęzka przewodów: stacyjka - 
skrzynka bezpiecznikowa 

1 

i 


31 

0046/65-744/0 


Przewód: laapka kontrolna 
ówiateł drogowych - aasa 

i 

i 


32 

0042/34-167/1 


Przewód: stacyjka 54 - 

przełącznik 15/54 

i 

i 


33 

963 417 M2 


Wyłęcznik bezpieczeństwa 
rozrusznika 

i 

i 


34 

0042/34-112/5 


Podzespół przewodów: tablica 
rozdzielcza - regulator - 
rozrusznik - prędnlca 

i 

1 


35 

0060/65-737/0 


Czujnik ciśnienia oleju CSC-2 

i 

i 


35 

0046/65-736/0 


Czujnik ciśnienia oleju CS-1 
koapletny 

i 

1 

B 

36 

0060/18-094/0 


Skrzynka bezpiecznikowa 

6-krotna wykonanie 581.11.00 

1 

i 


36 

0050/18-093/0 


Skrzynka bezpiecznikowa 

6-krotna wykonanie 581»11*20 
/wodoodporna tropikalna/ 

i 

i 

c 

37 

0054/14-081/0 


Bezpiecznik topikowy 0-8 

BN-74/3687-03 

6 

6 


38 

0064/61-150/1 


Podkładka 5,3 Fe/Zn9cC 
PN-78/M-82005 

2 

2 


39 

0054/22-184/9 


Wkręt M5xl4—5.8-B 

PN-85/M-82215 

1 

1 


40 

0050/02-418/0 


Opaska przewodów 

2 

2 


41 

0042/34-135/1 


Przewód: skrzynka bezpieczni¬ 
ków - przycisk sygnału i 
gniazdo lampy 

i 

1 


42 

0042/34-218/0 

i 

I 

1 

i 

_ 

Wiązka przewodów sygnalizacji 
spadku ciśnienia powietrza 

1 

i 
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0042.342.000 


T-48 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

— 

C-330M 

C-33BM 

43 

0050/02-405/0 


Uchwyt przewodów 

1 

l 


44 

0042/34-226/0 


Przewód: akumulator /+/ - 

1 

l 





rozrusznik 




45 

0042/34-162/3 


Więzka przewodów: bezpiecznik- 







złęcze 




46 

0042/34-220/0 


Przewód masy sygnału 

l 

1 


47 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

1 

l 





PN-75/M-82144 




48 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

1 

1 





Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 




49 

0054/21-060/5 


Śruba M8x20-5.6-B 

1 

1 





PN-85/M-82105 




i 

i 

Uwagi: 

> 

1 

€0 

rt 

>sować zamiast 0054/16-021/0 






Q - Ty; 

.ko na części zamienne 




i 


/składa się z czujnika ciśnienia ol 

ej u CS- 

1 




0d(50/65-735/0 szt.l 1 podkładki mi 

edzianc 

i 


i 


0( 

>50/65-736/0 szt.l/ 




i 

i 

C-Na 

żędenie 

* 

t 

• 

f 

f 

ł 

(■ 

1 

t 

< 

<• 

. 

t 

i 

i 

i 
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0042,342.000 INSTALACJA ELEKTRYCZNY - REFLEKTORY T 49 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

0335M 

1 

0050/65-704/1 


Reflektor asymetryczny prany 
oznaczenie producenta 0217.0. 
000.7 

l 

l 


2 

0050/66-705/1 


Reflektor asymetryczny lewy 
oznaczenie producenta 0217.0. 
000.8 

i 

l 


3 

0245 *0©000*6 

l 

Element optyczny 

1 

i 


4 

0245*0,000 .4 

2 

Eleaent optyczny 

l 

1 


5 

7296,9,000,2 

1.2 

Oprawka żarówki 

2 

2 


6 


1#2 

Żarówka R2 12V 45/409 

P45t-4i 

2 

2 


7 

0050/02-841/2 


Reflektor tylny 

1 

i 


8 

7295*8,000,2 

• 

7 

Oprawka 3A20s PN-78/E-85101 

1 

i 


9 

0233,4*007,1 

7 

Sprężyna 

1 

i 


10 

0331,0*000.6 

7 

Eleaent optyczny 

1 

i 


11 

7295.9.000.1 

1.2 

Złącze 

2 

2 



• 


# 



• 




* 
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0042.342.000 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

TYŁ CIĄGNIKA 


T-50 


Nr 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 
■ 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

jZP aczems 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/23-151/5 


Nakrętka Ml8xl,5-06-B 
PN-86/M-82153 

2 

2 


2 

0054/61-121/4 


Podkładka sprężysta Z 18,3 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

2 


3 

0042/34-185/1 


Laapka kierunkowskazu 
koapletna prawa 

1 

1 


4 

0042/34-115/0 


Laapka kierunkowskazu 
koapletna lewa 

1 

1 


6 

0050/02-467/0 

3. 4 

Szkło lawpkl 

4 

4 


6 

0050/02-466/0 

3. 4 

Pierścień guaowy 

4 

4 


7 


3 

Laapka kierunkowskazu apawana 
prawa 

1 

i 


8 

i 


4 

Laapka kierunkowskazu apawana 
lawa 

1 

i 

i 

i 


9 

1 

0064/11-061/6 


Żarówka jednoówiatłowa P25-1 

12V 2 IW BA15e/19 

PN-78/E-85101 

6 

6 

i 


10 

1 

0042/44-010/3 


Reflektor tylny koapletny 

1 

i 


11 

0054/23-161/7 

10 

Nakrętka M16-06-B 

PN-74/M—82153 

1 

i 


12 

0042/44-011/2 

10 

Wspornik reflektora tylnego 

1 

1 


13 

0042/34-211/0 

10 

Przewód: reflektor tylny - 
- wyłącznik 

1 

1 


14 

0050/02-841/2 

10 

Reflektor tylny 

1 

1 | 


15 

0050/45-792/0 

10 

Wyłącznik wyciągany 

1 

1 


16 

0042/44-012/1 

10 

Podzespół przewodów: reflektor 
tylny - laapa tylna 

1 

1 


17 

0054/11-061/5 

10 

Żarówka jednoówiatłowa F2 

12V 35W BA20s PN-78/E-85101 

1 

1 

i 


18 

0042/34-198/0 


Przewód: gniazdo przyczepy 

zacisk 58P-58L 

1 

1 


19 

0054/22-190/8 


Wkręt M5x30-5.8-B 

PN-85/M-82207 

3 

3 


20 

0054/17-010/1 

( 

Gniazdo 7-biegunowe “a" 12V 

PN-74/S-76055 

i 

1 


21 

0054/52-011/1 


Przelotka 11x2 

ZN-64/MPC/06-03134.1 

i 

1 


22 

0054/61-120/6 


Podkładka sprężysta Z 5,1 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

5 

5 


23 

0054/23-130/6 


Nakrętka M 5 - 5 -B PN-86/M-82144 

5~ 

5 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.342.000 


T-50 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

24 

0050/02-441/2 


Lampa tylna lewa 

l 

i 

l 


25 

0050/02-471/2 


Lampa tylna prawa 

l 

l 


26 

0054/11-060/8 


Żarówka rurkowa Cli 12V 6 9t 

SV8,5/8 PN-78/E-86102 

4 

4 


27 

0060/65-720/1 


Urządzenia odblaskowe UoIc-72 

2 

2 


28 

0042/34-117/2 


Podzespół przewodów* gniazdo 
przyczepy - lampa tylna 

1 

1 


29 

0042/34-114/0 


Siczka przewodów* złącze tylne 
- gniazdo przyczepy 

1 

1 


30 

0042/34-120/2 


Podzespół przewodów* złącze 
tylne - lampa na błotniku 
lewym 

1 

1 


31 

0050/02-473/0 


Pokrywa złącza 

1 

1 


32 

0080/02-472/0 


Złącze płytkowa przewodów 

4-zeclekowe 

1 

1 


33 

0060/02-474/0 


Podkładka złącza 

1 

1 


34 

' 

0064/21-026/4 

1 

; 

l 

i 

• 

i 

Śruba M 5x3 5-5.6-A 

PN-35/M-82101 

2 

2 

I 

i 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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27 
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0042.354.000 


SIEDZISKO SA64 (DS20/4) „GRAMMER" 

ZE WSPORNIKIEM 


T-51 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

C-335M 

1 

0050/67-1 06/0 


Siedzisko Grammera DS20/4 

1 

.T 


2 

0042/33-401 /O 


Wspornik kompletny 

1 

— 


3 

0054/21-069/5 


Śruba Ml 2x50-5.6-11 

PN-74/M-82105 

2 

— 


4 

0054 / 6 I -1 21 /I 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

- 


5 

0050/1 8-1 21 /o 


Tulę jka 

2 

— 


6 

0054/61 -1 21 /O 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

6 

- 


7 

0054/21 -211 /I 


Śruba Ml 0x50-5.6-11 

PN-74/M-821 01 

2 

- 


8 

0054/61 -151 /8 


Podkładka okrągła 10,5 
PN-78/M-82005 

4 

- 


9 

0054/21 -051 /2 


Śruba Ml 0x22-5.6-11 

PN-74/M-821 05 

4 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.334.000 SIEDZISKO SA64 „GRAMMER" 


T-52 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

1 

01.00.000 


Siedzisko 

1 



2 

200.014/1 


Rolka 

2 



3 

0054/28-01 7/1 


Zawleczka 4x20 oc 

3 






PR-76/M-82001 




4 

00.00.003 


Oś wahacza II 

1 

— 


5 

02.01 .000 


Wahacz kompletny 

1 

— 


6 

002.0.01 .00 


Amortyzator 

1 

— 


7 

0054/24-035/7 


Nit 4x24 PN-70/M-82952 

1 



8 

05.00.000 


śruba regulacyjna 

1 



9 

00.00.001 


Wieszak sprężyn 

1 



10 

00.00.006 


Sprężyna 

2 

- 


11 

0054/22-290/6 


Wkręt A4,8x22 PN-64/M-83105 

2 

- 


12 

200 811 


Zderzak 

2 

- 


13 

03.00.000/3 


Łuska kompletna 

1 

- 


14 

06.00.000/1 


Podstawa 

1 

- 


15 

00.00.002 


Oś wahacza I 

1 

— 


16 

0054/62-044/2 


Pierścień sprężysty 8 Z 

2 






PN-76/M-85111 




17 

102487 


Oś zapadki 

1 

- 


18 

00.00.004 


Zapadka 

1 

- 


19 

102090 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

Sprężyna zapadki 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.333.000 


SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER" 

ZE WSPORNIKIEM 


T-53 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/45-401 /O 


Siedzenie Grammera DS44/7 


f ■ 

1 


2 

0054/21 -061 /7 


śruba Ml 2x25-5.6-11 

PN-74/M-821 05 

- 

6 


3 

0054/61 -121 /1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

- 

6 


' 

4 

0054/61 -151 /9 


Podkładka okrągła 14 
PN-78/M-82005 

- 

4 


5 

0042/33-301 /o 


Wspornik kompletny 


1 


6 

0054/61 -151 /8 


Podkładka okrągła 11 

PN-78/M-82005 

— 

6 


7 

0054 / 6 I -1 21 /O 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Pe/Zn9c0 PN-77/M-82008 

— 

2 


8 

0054/21-028/0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

śruba Ml 0x160-5.6-1 

PN-74/M-82101 

4 


2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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004-2.353 • 000 


SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER” 


T-54 


Nr 

DOZ. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 
21 


Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

0330 M 

0335M 

01 .00.000 


Siedzisko 

_ 

1 


00.000/2A 


Zawieszenie kompletne 

- 

i 

• 

200014/1 


Rolka 

— 

2 


05.00.000 


Śruba regulacyjna kompletna 

— 

1 


1 01625/1 


Wieszak sprężyn 

- 

i 


00.00.006 


Sprężyna 

— 

2 




Wkręt A4,8x22 FN-66/M-83106 

— 

2 


200811 


Zderzak 

- 

2 


104279 


Skrzynka sprężyn 

- 

1 




śruba M8x16 PN-79/M-82105 

- 

1 


• 


Podkładka 8,4 PN-67/M-82006 

- 

1 




Nit 4x24 PN-70/M-82952 

- 

1 


002.0.01 .00 


Amortyzator 

— 

1 


1 02 162 


Wspornik amortyzatora 

- 

1 




Pierścień sprężysty 10 Z 
PN-63/M-85111 

- 

1 


200008 


Tulejka ustalająca 

- 

4 


200072 


Zderzak wahacza 

- 

1 


104272 


Wahacz 

— 

1 


00.00.002 


Oś wahacza I 

- 

1 


1 01974/1 


Oś wahacza II 


1 


• 

i 

1 

1 

i 

i 

Zawleczka 4x20 PN-76/M-82001 

1 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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WYDAWNICTWO ZSL 00-131 WARSZAWA, GRZYBOWSKA 4 

Druk i oprawa: Prasowe Zakłady Graficzne RSW 
„Prasa-Książka-Ruch" w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 28 

Zam. 2687/88 
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0042.374*000 


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

KORPUS PODNOŚNIKA 


T-55 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-33BM 

1 

0050/02-191/0 


Uszczelka 

l 

a. 


2 

0060/02-078/0 

4 

Tułaja korpusu prawa 

l 

- 


3 

0050/02-077/0 

4 

Tułaja korpuau lawa 

l 

- 


4 

0042/37-131/0 


Korpua podnośnika koaplatny 

l 

- 


6 

0054/63-020/2 


Saarowniczka 8t B 1/8” 
PN-76/M-86002 

2 

* 


6 

• 

0050/02-047/0 


Haczyk 

1 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.374.000 


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE 


T-56 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/02-030/0 


Pierścień tłokowy 

4 

- 


2 

0050/02-031/0 


Tłok 

i 

- 


3 

0054/21-055/2 


śruba Ml2xl,25x35-5»6-B 

PN-74/M—82105 

5 

- 


4 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

9 



5 

0050/02-075/2 


Pokrywa cylindra 

1 

- 


6 

0054/51-059/0 


PlerćcJert uszczelniający 68x3 
PN-64/M-73093 

1 

* 


7 

0054/61-033/0 


Pierścień uszczelniający 
11,3x2,4 PN-60/M-85861 

1 

- 


3 

0050/02-076/1 


Cylinder 

1 

- 


9 

0054/21-162/0 


śruba M12xl05-5«6-B 

PN-74/M-82101 

4 

- 


10 

0054/23-134/1 


Nakrętka Ml6-6-B foaf. 
PN-76/M-82144 

2 



11 

0054/61-121/3 


Podkładka sprężysta Z 16,3 
Fe/Fg PN-77/M-82008 

2 

• 


12 

0054/21-153/2 


Śruba M16x90-5.6-B 

PN-74/M-S2301 

2 

- 


13 

0060/02-009/1 


Korba zasnętrzną prawa 

2 

09 


14 

@050/02-059/1 


Odbój 

1 

ca 


1S 

0050/02-034/2 


«fał 

1 

os 


16 

0054/28-011/4 


Zawleczka 8-3,2x25 
PN-76/M-82001 

2 

em 


17 

0054/66-010/9 


Sworzeń 10x60/52 

PN-63/M-83001 

1 

mo 


18 

0064/28-012/7 


Zawleczka 8-6,3x63 
PN-76/M-82001 

1 

t 


19 

0050/02-033/2 


Dźwignia główna 

1 

- 


20 

0064/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Fe/Fg PN-77/M-82008 

1 

— 


1 21 

0054/21-110/6 


śruba dociskowa M10x20-14H 

1 

: 

- 


22 

0060/02-032/0 

1 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

Tłoczyśko 

1 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.374.000 


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 
POMPA HYDRAULICZNA I ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA 


T-57 


! \t 

A 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

ZTOZ. 

Jznaczeme 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/23-161/1 

18 

Nakrętka M12-04-B fosforowana 
PN-74/M—82153 

1 

- 


2 

0050/02-111/0 

18 

Podkładka zabezpieczajęca 

l 

- 


3 

0050/02-053/0 

18 

Koło zębate napędu poapy 
hydraulicznej 

l 

- 


4 

0042/37-156/2 

18 

Hydrauliczna poapa zębata 

PZ- 18AT komplet no 

1 



5 

0060/02-054/0 


Korek guaowy 

l 

- 


6 

0042/37-027/0 


Przewód ciśnieniowy 

1 

- 


7 

0054/27-016/4 


Kołek walcowy 6n6xl4 
PN-66/M-86021 

2 

- 


8 

0042/37-101/1 


Rozdzielacz 

1 

- 


9 

0064/21-210/9 


śruba H8x80-5.6-B 

PN-74/M-82101 

2 

“ 


10 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

8 



11 

0064/61-262/0 


Pierścień uszczelnlajęcy 18x22 
ZN-76/MPC/06—03126.3 

1 

- 


12 

0050/78-403/0 


Korek spustowy 

1 

- 


13 

0054/21-214/1 


Śruba M8x80-P-5.6-B 
PN-74/M-82101 

2 

* 


14 

0054/61-252/0 


Pierścień uszczelnlajęcy 18x22 
ZN-76/MPM/06—03126.3 

4 



15 

0050/72-468/0 


Łęcznlk 13 

2 

- 


16 

0042/37-460/0 


Przewód 1 

1 

- 


17 

0054/21-064/4 


Śruba M8x28-6.6-B 

PN-74/M-82106 

4 

■ 


18 

0042/37-129/2 


Hydrauliczna poapa zębata 

i 

- 


19 

0050/02-117/0 


Złęczka jednostronna 

1 

- 


20 

1 

0060/02-116/0 


Podkładka złęczkl 

i 
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CW2.574.000 UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT 


T 58 


1 ,<s ’ r 1 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

1 784-00-024 


Łącznik wylotowy 

' " 

1 

1 

A 

2 


Nakrętka ustalająca M22x1,5 

PN-65/M-7 31 09 

2 

2 

A 

1 3 


Pierścień uszczelniający 

19,5x2,4 PN-60/M-86961 

2 

2 

A 

4 784-00-001 


Korpus 

1 

1 

A 

5 784-00-029 


Pierścień 

4 

4 

A 

6 


Kulka 2 II PN-69/M-86452 

2 

2 

A 

7 


Wpust czółenkowy 4x6,5 

PN-75/M-85008 

1 

1 

A 

i 8 784-00-002 


Koło zębate pędzące 

1 

1 

A 

9 784-00-005 


Koło zębate pędzone 

1 

1 

A 

i 10 


śruba M8x28-8G PN-58/M-82118 

6 

6 

A 

! 11 


Podkładka sprężysta 8,2 

PN-65/M-82008 

8 

8 

A 

12 


Śruba M8x28-P-8G PN-58/M-82118 

2 

2 

A 

15 784-02-010 


Pokrywa pompy 

1 

1 

A 

j 14 784-00-009 


Podkładka uszczelniająca 

1 

1 

A 

15 784-00-008 


Pierścień uszczelniający 

2 

2 

A 

16 784-00-025 


Łącznik wlotowy 

1 

1 

A 

17 784-00-007 


Przekładka 

2 

2 

A 

18 784-05 


Zespół dławika 

1 

1 

A 

19 


Pierścień osadczy 52 w 

PN-65/M-85111 

1 

1 

A 

20 784-00-028 


Korpus łożyska 

4 

4 

A 

21 


Igiełka S5*17,8 II-5-6 
PN-68/M-86456 

84 

84 

A 

22 1784-00-006 


Pierścień 

4 

4 

A 

25 784-00-005 

Uwaga: 

A - ni< 

Opór łożyska 

4 

4 

A 

zamawiać na części zamienne. 




Prc 

ducent dostarcza wyłącznie w cał 

ości pc 

mpy 


1 

kor 

tpletne PZ-18AT na części zamienn 

^ • 


1 

1 

i 

1 

i 
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0042.374,000 


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 
ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA I STEROWANIE 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0060/16-091/0 


Korek 

l 

- 


2 

0050/02-123/0 


Uszczelka 

l 

- 


3 

0060/02-110/0 


Sprężyna 

l 

- 


4 

0064/27-083/4 


Kołek na1cowy 6hx25 

PN-66/M-86021 

2 

- 


5 

0054/51-033/0 


Pierścień uszczelniający 
11,3X2,4 PN-60/M-86961 

4 

- 


6 

0042/37-102/1 


Korpus z zatlepkaal 

1 

- 

A 

7 

0054/61-016/7 


Pierścień uszczelniający 
A26x42xl0 PN-72/M-86964 

1 

- 


8 

0054/61-031/0 


Pierścień uszczelniający 

30,2x3 PN-60/M-86961 

1 

- 


9 

0060/02-155/0 


Wałek przedłużajęcy 

1 

- 


10 

0050/16-544/0 


Uszczelka filcowa 

1 

- 


11 

0060/02-163/0 


Tuleja zawora obciążającego 

1 

- 


12 

0050/02-160/0 


Sprężyna D-10 

1 

- 


13 

0050/02-150/0 


Tłoczek zaworu dociążającego 

i 

- 


14 

0054/24-022/1 


Nit 2x6 AL PN-70/M-82952 

8 

- 


15 

0050/16-311/1 


Tabliczka wytwórcy 

1 

- 


16 

0054/69-020/6 


Gałka kulista B 32 

PN-63/M-56170 

1 

- 


17 

0042/37-003/0 


Dźwignia rozdzielacza 

1 

- 


18 

0050/16-094/0 


Pokrętło 

1 

- 


19 

0060/02-161/0 


Obudowa drężka regulacyjnego 

1 

- 


20 

0050/02-116/0 


Podkładka złączki 

2 

- 


21 

0054/22-181/7 


Wkręt N6xl2-5.8-B 

PN-85/M-82215 

4 

• 


22 

0054/61-120/6 


Podkładka sprężysta Z 5,1 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

4 

• 


23 

0064/27-019/9 


Kołek walcowy 3n6x20 
PN-66/M-85021 

1 

- 


24 

0050/16-362/0 


Ogranicznik 

1 

- 


25 

1 

0050/02-112/0 


Tuleja 

1 

- 


26 

0050/16-364/1 


Gniazdo dźwigni 

1 

- 


27 

0050/02-162/0 


Drążek regulacyjny 

1 

- 


28 

0064/61-030/6 


Pierścień uszczelnlajęcy 
10,3x2,4 PN-60/M-86961 

1 




URSUS C-330M, C-335M 1988 



























182 


0042.374.000 


T-59 


Nr 

Oznaczenie 

Nr pęz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

29 

0050/02-163/0 


Sprężyna D=6 

l 

- 


30 

0054/36-012/0 


Kulka 6,350-40 PN-83/M-86452 

3 

- 


31 

0050/16-356/1 


Tabliczka rozdzielacza 

1 

- 


31 

0060/16-357/1 


Tabliczka rozdzielcza 
/wreja angielska/ 

1 

- 

B 

31 

0050/16-358/1 


Tabliczka rozdzielcza 
/wersja francuska/ 

1 

- 

B 

31 

0050/16-359/1 


Tabliczka rozdzielcza 
/wersja hiszpańska/ 

1 

• 

B 

31 

0060/02-184/0 


Tabliczka rozdzielcza 
/wersja serbsko-chorwacka/ 

1 

- 

B 

31 

0060/02-185/0 


Tabliczka rozdzielcza 
/wersja niemiecka/ 

1 


B 

32 

0050/02-141/0 


Sprężyna zatrzasku 

1 

- 


33 

0064/21-060/6 


Śruba M8x20-5.6-B 

PN-74/M-82106 

2 

- 


34 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

2 

* 


36 

0050/16-351/0 


Łęcznik 

1 

- 


36 

0050/02-158/0 


Uszczelka 

1 

- 


37 

0060/02-119/1 


Korek 

1 

- 


38 

0050/02-109/0 


Podkładka regulacyjna 

3 

- 


39 

0060/02-144/0 


Sprężyna D»15 

1 

- 


40 

0060/02-161/0 


Gniazdo kulki 

1 

- 


41 

0054/36-011/7 


Kulka 8,500-40 PN-83/M-86452 

1 

- 


42 

0050/16-355/1 


Tłok rozdzielacza 

1 

- 

A 


Uwagi t 

A - czf 

iści zamawiać w Jednakowych grupa 

ch ssie 

kcyjny 

ch 



B - na 

żędanie działu eksportu 
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UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

0042.374.000 T-60 

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ) 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/37-139/0 


Dźwignia dolna lewa dla 
narzędzi według PN 

l 

- 

H 

1 

0042/37-141/0 


Oźwignia dolna lawa dla 
narzędzi według DIN 

l 

- 

A.B 

2 


1.62. 

60 

Kula przegubu 28,7 

6 

- 

D 

2 


1.52 

Kula przegubu 22,4 

2 

- 

B 

3 


1 

Dźwignia dolna lewa 

1 

- 


4 

0042/37-134/0 


Łaźcuch górny 

1 

- 


5 

0060/02-124/0 

4 

8wo rzeź 

1 

- 


6 

0054/28-013/9 

4 

Zawleczka S-Zn 4x28 
PN-76/M-82001 

1 

• 


7 

0064/61-162/3 


Podkładka 21 PN-78/M-82006 

2 

- 


8 

0064/66-039/1 


tworzeń 20x60/60-6.8 
PN-63/M-83002 

2 

- 


9 

0054/66-032/8 


Sworzert 28x90/76 

PN-63/M-83002 

2 

- 


10 

0060/02-041/0 


Zaciek 

2 

- 


11 

0054/28-030/4 

16.25. 

66 

Zawleczka A-71 Fe/Zn9cC 

BN-81/1902-04 

7 

- 

E 

12 

0064/23-032/3 


Nakrętka M 16 - 6 -A 

PN-75/M-82144 

8 

- 


13 

0054/61-121/3 


Podkładka eprężyata Z 16,3 
Fe/Zn9 PN-77/M-82008 

8 

- 


14 

0060/02-021/0 


Wspornik dolnego zaczepu 

2 

- 

C 

14 

0042/37-406/0 


Wapornik dolnago zaczepu 

2 

- 

C 

15 

0042/37-108/0 


Cięgło pionowe lewe 

1 

- 


16 

0042/37-136/2 

15 

Cięgło pionowe lewe - część 
dolna 

1 

- 


17 

0060/16-326/0 

16 

Sworzeź 

1 

- 


18 

0064/61-011/2 

16 

Podkładka K 13 Fe/Zn9c 
PN-78/M-82006 

1 

- 


19 

0060/02-149/2 

15 

Tuleja cięgła lewego 

1 

- 


20 

0060/02-148/0 

16 

Przegub cięgła 

1 

- 


21 

0042/37-408/0 

16.25 

Widełki górne cięgieł 
koapletne 

2 

• 


22 

0064/66-013/9 

16.25 

8wo rzert 20x60/46-45 
PN-63/M-83001 

2 

• 


23 

0054/28-012/1 

16,26 

66 

Zawleczka 8-Zn 4x32 

PN-76/M-82001 

7 

• 

F 
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0042*374.000 


T-60 


Nr 


Nr poz. 


Sztuk 



i i “f ^ ^ 1 A 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 



Uwagi 

poz. 

uzn a czenie 

C-330M 

C-335M 

24 

3054/66-018/7 

15 

Sworzert 16x60/48-45 

l 

_ 





PN-63/M-83001 


% 


25 

3042/37—111/0 


Cifgło pionowe prawe 

l 



26 

3050/02-098/1 

25 

Cięgło z kółkiea zębaty* 

l 

- 


27 

3054/65-011/3 

25 

Zaślepka A-45 BN-74/3611-01 

l 

- 


28 

3042/37-004/0 

25 

Korbka cięgła pionowego 

1 

- 


29 

3054/31-012/5 

25 

Łożyeko 61105 PN-73/M-86260 

l 

- 


30 

0054/24-040/4 

25 

Nit 4X26 PN-70/M-82954 

1 

- 


31 

3050/02-097/0 

25 

Kółko zębate cięgła pionowego 

1 

- 


32 

0054/66-032/7 

25 

Sworzert 16x80/75-45 
PN-63/H-83002 

l 

- 


33 

0042/37-137/0 

25 

Cięgło prawe - część dolna 

l 

- 


34 

0054/63-020/1 

25 

8 aarownlczka St M6xl 

PN-76/H-86002 

2 

- 


35 

0050/02-088/1 

25 

Korpue przekładni cięgła 

1 

- 


36 

0042/37-046/1 


Dźwignia centralna dla 
narzędzi według PN 

1 


H 

36 

0042/37-047/1 


Dźwignie centralna dla 
narządzi według DIN 

1 

• 

A,B 

37 

0046/65-034/0 

36 

Sworzeń koapletny II 

1 

- 


38 

0042/37-050/0 

36 

Główka dźwigni centralnej 
przednia 

1 

- 


39 


38,45 

Kulka przegubu 25,7 

2 

- 


39 


45 

Kula przegubu 19*3 

i 

- 

B 

40 


38 

Główka dźwigni centralnej 
przednia 

i 

- 


41 

0042/37-006/1 

36 

Łęcznik centralny 

i 

- 


42 

0050/02-122/0 

36 

Pierścleó 

i 

- 

B 

43 

0042/37-032/0 

36 

Zatyczka koapletna 

1 

- 

B 

44 

0042/37-115/0 

36 

Przeclwnakrętka dźwigni 
centralnej 

1 

- 


45 

0042/37-048/0 

36 

Główka dźwigni centralnej tylna 
dla narzędzi według PN 

i 

i 

H 

45 

0042/37-051/0 

36 

Główka dźwigni centralnej tylna 
dla narzędzi według DIN 

1 

- 

B 

46 


45 

Główka dźwigni centralnej tylna 
dla narzędzi według PN i DIN 

i 

• 


47 

0042/65-027/0 

36 

Sworzań koapletny I 

i 

• 

H 
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0042*374.000 


T-60 


Nr 


Nr poz. 


Sztuk 



Oznaczenie 

poaze 

społu 


Nazwa podzespołu lub części 

• 



Uwagi 

poz. 


C-330M 

C-335M 

48 

0050/02-178/0 

36 


Sworzeń łącznika górnego dla 
narzfdzi według DIN 

1 

- 

B 

49 

0050/02-169/2 



Belka zaczepu do narzędzi 
według PN 

l 

- 

A 

49 

OÓ50/02-171/1 



Belka zaczepu dla narzędzi 
według DIN 

l 

* 

A 

60 

0042/37-165/0 



Końcówka dźwigni dolnej 
koapletna 

2 

• 

G 

61 

0050/02-183/0 

50 


Końcówka dźwigni dolnej 

2 

- 


52 

0042/37-142/0 



Dźwignia dolna prawa dla 
narzfdzi według PN 

1 

- 

H 

52 

0042/37-144/0 



Dźwignie dolna prawa dla 
narzfdzi według DIN 

1 

“ 

A.B 

53 


52 


Dźwignia dolna prawa 

1 

- 


54 

0050/02-010/2 



Blacha wepornlka 

4 

- 


55 

0042/37-033/1 



Łańcuch boczny /koapletny/ 

2 

- 


56 

0042/37-406/0 

55 


Główka przednia z ognlwaal 

2 

- 


57 

0050/02-121/0 

55 


Ucho 

2 

- 


58 

0050/02-124/0 

55 


Sworzeń 

4 

- 


59 

0050/02-093/0 

55 


Nakrętka napinająca 

2 

- 


60 

0042/37-407/0 

55 


Główka tylna z uchea 

2 

- 


61 

0054/23-131/9 

60 


Nakrętka M14-5-B 

PN-75/M-82144 

2 




Uwagit 

A - 

ni 

i specjalne żędanle 






B - 

a; 

.a narzędzi według DIN 






c - 

c; 

:ęścl alternatywne 






D - 

d< 

|i zespołu poz*52 wchodzi poz*2 - 

2 szt 






d< 

» zespołu poz.l wchodzi poz*2 - 

2 szt 





E - 

d< 

ii zespołu poz*15 wchodzi poz*11 - 
> zespołu poz*25 wchodzi poz*11 - 

2 szt 






di 

1 szt 





F - 

d< 

li zespołu poz*25 wchodzi poz *23 - 
> zespołu poz*55 wchodzi poz*23 - 

2 szt 






d< 

2 szt 





6 - 

ol 

powlęzuje tylko na części zaalenr 

e 



i _—. 


H - 

d. 

La narzędzi według PN 

• 
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 

0042*372.000 T-61 

AUTOMATYCZNĄ - KORPUS PODNOŚNIKA 


Nr 

Oznaczenie 

Nrpoz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu Lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/16-192/0 


Uszczelka filtru 

- 

1 


2 

0050/16-200/0 


Korpus podnośnika 

- 

1 


3 

0054/51-030/9 


Pierścień uszczelniający 
15 ( 3x2 t 4 PN-60/M-86961 

- 

2 


4 

0050/16-421/0 


Podkładka dwuotworowa 

- 

1 


5 

0050/16-184/0 


Tulejka dystansowa rozdzielacza 

- 

2 


6 

0054/51-033/3 


Pierścień uszczelniający 
19,3x2,4 PN-60/H-86961 

- 

2 


7 

0050/58-153/0 


Złączka 

- 

2 


6 

0054/51-033/6 


Pierścień uszczelniający 

7,3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

2 


9 

0054/61-210/6 


Podkładka odginana dwułapkowa 
8,4 PN-82/M-82022 

- 

2 


10 

0054/21-215/3 


Śruba M8x40-5.6-II 

PN-74/M-82101 

- 

2 


11 

0054/61-240/6 


Uszczelka 18 PN-64/M-73153 

- 

2 


12 

0050/02-054/0 


Korek guaowy 

- 

1 


13 

0054/61-121/1 


Podkładka sprąiysta Z 12,2 

Fe/Fg PM-77/M-82008 

• 

4 


14 

0054/21-061/3 


Śruba M12x35-5.6-IX 

PN-74/M-82105 

- 

4 


15 

0050/16-239/0 


Pierścień oporowy prawy 

- 

i 


16 

0054/51-032/3 


Pierścień uszczelniający 
49,2x5,7 PN-60/M-86961 

- 

i 


17 

9050/16-237/0 


Tulejka korpusu prawa 

- 

1 


18 

0050/16-236/0 


Ttrlejka korpusu lewa 

- 

i 


19 

0054/51-031/6 


Pierścień uszczelniający 
59,2x5,7 PN-60/M-86961 

- 

i 


20 

0050/16-238/0 


Pierścień oporowy lewy 

- 

i 


21 

0060/78-416/0 


Korek spustowy M30xl«5 

- 

i 


22 

0054/61-264/0 


Podkładka uszczelniająca 30x36 
ZN-76/MPC/06-03126*3 


1 
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0042.372.000 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ - CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE 


T- 62 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-335M 

1 

0050/72-468/0 


Łęcznik 13 

- 

2 


2 

0054/61-240/6 


Uszczelka 18 PN-64/M-73153 

- 

5 


3 

0042/37-219/0 


Przewód rozdzlelacz-cylinder 

- 

1 


4 


31 

Korpus zaworu koapletny 

- 

1 


5 

0050/64-847/0 

31 

Tłoczek 

- 

1 


6 

0050/54-848/0 

31 

Sprężyna 

- 

1 


7 

0050/54-849/0 

31 

Śruba 

- 

1 


8 


32 

Cylinder 

- 

1 


9 

0050/16-179/0 

32 

Czop cylindra 

- 

1 


10 

0054/27-084/3 

32 

Kołek walcowy 2n6x20 

PN-66/M-85021 

- 

1 


ii 

0042/37-221/0 


Łęcznlk pozycyjny koapletny 

- 

1 


12 

0050/16-207/0 


•kręt 

- 

1 


13 

0054/51-032/4 


Pierścień uszczelniający 
16.3x2.4 PN—60/M-86961 

- 

4 


14 

0054/21-153/2 


Śruba M16x90-5.6-II 

PM-74/M—82101 


2 

/ 

15 

0050/02-009/1 


Korba prawe 

- 

2 

/ 

16 

0054/61-121/3 


Podkładka sprężysta Z 16.3 

Fe/Fg PN-77/W-82008 

- 

2 


17 

0054/23-134/1 


Nakrętka M16-5-ZI fosf. 
PN-75/M-82144 

• 

2 


18 

0054/21-110/6 


Śruba dociskowa M10x20-5*6 

PN-62/M-82303 

- 

1 


19 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

• 

1 


20 

0050/16-206/0 


Dźwignia główna 

- 

1 


21 

0060/02-069/1 


Odbój 

- 

1 


22 

0060/16-252/0 


Wał 

et 

i 

• 


23 

0064/66-022/2 


Sworzeń 10x70/62 

PN-63/M-83002 

i 

i 


24 

0054/28-010/6 


Zawleczka S-2«5x20 
PN-76/W-82001 

* 

*1 

i 


25 

0054/28-012/7 


Zawleczka 8-6,3x63 

PN-76/M-82001 

• 

1 


26 

0060/58-029/0 


Gniazdo 

- 

i 


27 

0050/02-032/0 


Tłoczyśko 

- 

i 


28 

0050/16-246/0 


Tłok 

- 

i 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042,372.000 T-62 


Nr 

Oznaczenie 

Nr doz. 

i 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

29 

0060/02-030/0 


Pierścień tłokowy 


i 


30 

0054/51-061/0 


Pierścień uszczelniający 

UG 56x7 PN-72/M-73096 

• 

2 


31 

0042/37-226/0 


Zawór bezpieczeństwa cylindra 

- 

i 


32 

1 

0042/37-207/0 


Cylinder kompletny 


1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
0042.372.000 AUTOMATYCZNA - CIĘGŁA, DŹWIGNIE, ŁĄCZNIKI 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

• 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/61-010/8 


Podkładka okrągła 10,5 

PN-78/M-82006 

- 

2 


2 

004^/37-208/0 


Dźwignia zwiany zakresu 
kowpletna 

- 

1 


3 

0050/16-187/0 


Dźwignia iwpuleów 

- 

1 


4 

0050/16-188/0 


Sworześ ścięty 


1 


5 

0054/28-010/6 


Zawleczka 8-2,5x20 

PN-76/H-82001 

- 

2 


6 

0050/16-189/0 


Sworześ kołnierzowy 

- 

3 


7 

0050/16-180/0 


Tulejka odległościowa 

- 

1 


8 

0042/37-206/0 


Płytka równolagłoboku kowpletna 

- 

1 


9 

0050/16-241/0 


Dźwignia widlasta 

- 

1 


10 

0054/61-210/9 


Podkładka odginana 10,5 

PN-59/M-82022 

- 

2 


11 

0050/16-242/0 


Śruba pasowane 

- 

1 


12 

0054/51-033/0 


Pierścień uszczelniający 
11,3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

2 


13 

0050/16-423/0 


Śruba 

- 

1 


14 

0054/62-070/2 


Pierścień zabezpieczający - 
-zaciekowy 6 

ZN—64/MPC/06-03129.02 

* 

20 


15 

0050/16-195/0 


Sworzeń II 

- 

4 


16 

0042/37-209/0 


Łgcznik wyboru regulacji 
koapletny 


1 


17 

0050/16-190/0 


Cięgło zwiany regulacji 

- 

1 


18 

0050/16-176/1 


Ślizgacz kgtowy 

- 

1 


19 

0050/16-175/0 


Ślizgacz płaski 

- 

1 


20 

0050/16-197/0 


Rolka wyboru regulacji 

- 

1 


21 

0054/21-075/3 


Śruba M6xl0-5.6-I 

PN-74/M—82106 

- 

1 


22 

0054/61-120/7 

• 

Podkładka sprfżysta Z 6,1 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

— 

1 


23 

0050/16-275/0 


Stopka ustalajfca 

- 

1 


24 

0050/16-206/0 


Sworzeń IV 

- 

2 


25 

0050/16-203/0 


Łucznik siłowy 

- 

1 


26 

0050/16-201/0 


Sworzeń III 

- 

1 


27 

0054/28-011/4 


Zawleczka 8-3,2x25 
PN-76/M-82001 


1 

• 

_ 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042*372*000 


T-63 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

28 

DO54/51-032/1 


Pierścień uszczelniający 
13(3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

1 


29 

DO42/37-224/0 


Dźwignia siłowa kompletna 

- 

1 


30 

D054/61-152/0 


Podkładka 16 PN-67/M-82005 

- 

1 


31 

DO50/58-235/0 


Sprfżyna 

- 

1 


32 

DO50/16-194/0 


8wo rżeń I 

- 

1 


33 

0050/16-171/0 


Clfgno ogranicznika 

- 

l 


34 

0050/16-193/0 


Dźwignia pozycyjna 

- 

1 


35 

0050/16-185/0 


Pierścień zabezpieczający 8 


4 


36 

0050/16-177/0 


Wahacz 

- 

2 


37 

0050/16-174/0 


Cięgno siłowe 

- 

1 


38 

0050/16-186/0 


Tulejka dystansowa 


i 


39 

0042/37-205/0 


Ogranicznik podniesienia 


i 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042*372*000 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 
AUTOMATYCZNĄ -DŹWIGNIE STERUJĄCE 


T-64 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/62-070/2 


Pierścień zabezpieczający - 
- zaciekowy 6 

2N-64/MPC/06-03129.02 

- 

1 


2 

0042/37-239/0 


Wałek z korbką 

- 

l 


3 

0042/37-237/0 


Tuleja dźwigni wyboru regulacji 

- 

1 


4 

0054/23-150/5 


Nakrętka M8-04-11 

PN-74/M-82163 

- 

6 


5 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8*2 

Fe/Fg PN-66/M-82029 

- 

3 


6 

0050/16-400/0 


Korpus dźwigni sterujących 

- 

1 


7 

0064/26-031/7 


Wpust pryzaatyczny A 3x3x8 
PN-70/M-86006 

- 

2 


8 

0054/51-032/6 


Pierścień uszczelniajęcy 

26*2x3 PN-60/M-86961 

- 

1 


9 


18 

Tarcza dźpigni nastawczsj 

- 

1 


10 

0064/21-212/6 


Śruba H6x30-5»6-II 

PM-74/M-82101 

- 

2 


11 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6*1 

Fe/Fg PN-65/M-82029 

- 

5 


12 

0042/37-229/0 


Dźwignia naatawcza 

- 

1 


13 

0050/16-388/0 


Podkładka cierna 

- 

6 


14 

00 50/16-389/0 


8prężyna doelekajęca 

- 

3 


15 

0050/16-379/0 

18 

Śruba zaciskowa 

- 

1 


16 

0054/24-022/1 

18*30 

Nit 2x6 AL PN-70/H-82952 

- 

11 

A # 8 

17 

0050/16-381/0 

18 

Tabliczka dźwigni naetawczej 

- 

1 


17 

0050/16-410/0 

18 

Tabliczka dźwigni nastawczsj 
/wersja francuska/ 

- 

1 


17 

0050/16-411/0 

18 

Tabliczka dźwigni nastawczsj 
/wersja niemiecka/ 

- 

1 


17 

0050/16-412/0 

18 

Tabliczka dźwigni nastawczsj 
/wersja rosyjska/ 

- 

1 


17 

0050/16-413/0 

18 

Tabliczka dźwigni nastawczsj 
/wersja angielska/ 

- 

1 


17 

0050/16-414/0 

18 

Tabliczka dźwigni nastawczsj 
/wersja hiszpańska/ 


1 


17 

0050/16-675/0 

18 

Tabliczka dźwigni naetawczej 
/wersja eerbeko-chorwacka/ 

- 

1 


18 

0042/37-232/0 


Tarcza dźwigni nastawczsj 
koapletna 


1 

c 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.372.000 


T-64 












Nr 

poz. 


19 


20 

21 


22 


23 


24 

25 


26 

27 

28 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


29 

30 

31 


32 

33 

34 

35 

36 

37 


Oznaczenie 


0054/27-019/9 


0042/37-231/0 

0054/23-150/2 


0054/61-120/6 


0054/51-032/4 


0050/16-380/0 

0054/21-218/8 


0050/16-406/0 

0050/16-382/0 

0050/16-384/0 


0050/16-415/0 


0050/16-416/0 


0050/16-417/0 


0050/16-418/0 


0050/16-419/0 


0060/16-676/0 


0042/37-243/0 

0054/21-079/6 


0042/37-230/0 

0042/37-236/0 

0050/16-390/0 

0050/16-401/0 

0050/16-311/1 

0054/21-054/9 




URSUS C-330M, C-335M 1988 


Nr poz. 


Sztuk 


pcdze- 

Nazwa podzespołu lub części 



Uwagi 

0330 M 

0335M 

SDO\U 

■ 


Kołek walcowy 3n6x20 

PN-66/M-85021 

- 

l 



Dźwignia sterowania obwodów 

- 

l 



Nakrftka M5-04-IZ-foeforowana 
PN-73/M-82153 

- 

2 



Podkładka sprężysta Z 5.1 

Fe/Fg PN-65/M-82029 

- 

2 



Pierścień uszczelniajęcy 
16,3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

1 


18 

Nakrftka zderzaka 

- 

1 



Śruba M8x60-5.6-IZ 


3 


• 

PN-74/M—82101 

Śruba hamulca 


3 



Tarcza 

- 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji 

- 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja francuska/ 

- 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja nieaiecka/ 

• 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja rosyjska/ 

- 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja angielska/ 

• 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja hiszpańska/ 

- 

1 


30 

Tabliczka dźwigni wyboru 
regulacji /wersja serbsko- 
chorwacka/ 


1 


30 

Tarcza dźwigni wyboru regulacji 
Tarcza dźwigni wyboru regulacji 


1 

D 


Śruba M5xl0-5.8-Z 

PN-74/M-82105 

- 

2 



Dźwignia wyboru regulacji 


1 



Tuleja dźwigni nastawczej 

- 

1 



Pierścień uszczelnlajęcy 

- 

1 



Uszczelka 

- 

1 



Tabliczka wytwórcy 

- 

1 



Śruba M6xl4-5.6-ZZ 

PN-74/M-82105 

*• 

3 
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0042,372.000 


T-64 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Ngzwq podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 


Uwagi: 

A - do 

B - dc 

C - wc 

Zł 

D - we 
za 

zespołu poz.18 wchodzi poz.16 - 

zespołu poz«30 wchodzi poz.16 - 

rsja językowa tabliczki poz.17 w 
mówienia 

reja językowa tabliczki poz.28 w 
mówienia 

3 8Zt 

4 szt 

»dług 

tdług 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 

0042.372.000 T 65 

AUTOMATYCZNA - FILTR I POMPA HYDRAULICZNA PZ18 AT 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/21-210/3 


Śruba M8x30-5.6-II 

PN-74/M-82101 

- 

2 


2 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

- 

7 


3 

0042/37-203/0 


Filtr konpletny 

- 

i 


4 

0054/21-216/5 


Śruba M8x50-5.6-IZ 

PN-74/M—82101 

- 

i 


5 

0050/72-468/0 


Łącznik 13 

- 

3 


6 

0054/61-240/6 


Uszczelka 18 PN-64/M-73153 

- 

6 


7 

0042/37-218/0 


Przewód filtr-rozdzielacz 

- 

1 


8 

0042/37-217/0 


Przewód pompa-filtr 

- 

i 


9 

0054/27-016/4 


Kołek walcowy 6n6xl4 
PN-66/M-85021 

- 

2 


10 

0054/21-064/4 


Śruba M8x28-5.6-II 

PN-74/H—82105 


4 


11 

0042/37-129/2 


Hydrauliczna pompa zębata 

- 

1 


12 

0042/37-156/2 

ll 

Hydrauliczna powpa zębata 

PZ-18AT 

- 

1 


13 

0050/02-053/0 

11 

Koło zębate napędu powpy 
hydraulicznej 


1 


14 

0050/02-111/0 

ll 

Podkładka zabezpieczajęca 

- 

1 


15 

il 

u 

0054/23-151/1 

ll 

Nakrętka M12-04—II fosforowana 
PN—74/M-82153 


1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.372.000 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 

AUTOMATYCZNĄ - FILTR 


T-66 


Kr 

” znaczenie 

K ! r pn7 

i \\ 1 . w Ł- * 

PpH 7 P — 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

• - -i. w 1 

soo-ii 

i 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/61-030/5 

17 

Podkładka sprężysta 5,1 

PN-77/M-82008 

- 

6 

A 

2 



Wkręt M5x10-5.8-1 

PN-74/M-82231 

• 

2 


3 


17 

Szkielet filtru 

- 

1 


4 


17 

Trzpień obrotowy 

- 

1 


5 

FPW 11-106 

17 

Wkładka oporowa 

- 

1 


6 

FPW 11-113 

17 

Płytka flltrujęca 

- 

291 


7 

FPW 11-110 

17 

Płytka dyatanaowa 

- 

290 


8 

FPW 11-111 

17 

Płytka oczyszczacza 

- 

290 


9 

FPW 11-112 

17 

Podkładka 

• 

1 


10 

FPW 11-107 

17 

Wkładka dociskowa 

• 

1 


11 

FPW 11-108 

17 

Płytka zaaykajęca 

• 

1 


12 

0054/23-130/6 

17 

Nakrętka M5-5-II 

PN-75/M-82144 

- 

4 


13 

FPW 11-109 

17 

Pierścień dociskowy 

- 

i 


14 


17 

Podkładka okręgła 6,5 
PN-67/M-82006 

- 

i 


15 

0054/61-030/7 

17 

Podkładka sprężysta 6,1 
PN-77/M-82008 

- 

i 


16 

0054/23-130/8 

17 

Nakrętka M6-5-II 

PN-75/M-82144 

- 

i 


17 

0042/37-245/0 


Zespół filtrujęcy 

- 

i 


18 

FPW 11-115 


Pierścień uszczelniajęcy 

070,5x2 

- 

i 


19 

0050/16-166/0 


Osadnik 

- 

i 


20 



Tabliczka 30x14 
ZN-66/MPC/06-29003 

- 

i 


21 

0054/24-023/5 


Nit 2x4 AL PN-70/M-82952 

- 

2 


22 

FPW 11-114 


Pierścień uszczelniajęcy 09x2 

- 

1 


23 

FPW 11-117 


Podkładka 

- 

1 


24 

FPW 11-116 


Wkrętka 

- 

1 


25 

FPW 11-118 


Pierścień uszczelniajęcy 

016x1,8 

- 

1 


26 

0064/27-010/5 


Kołek walcowy 3n6xl6 
PN-66/M-85021 

- 

1 


27 

0050/16-420/0 


Pokrętło 

- 

1 


28 



Korek M12xl,5A PN-65/M-73124 

- 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.372.000 


T-66 


Nr 

poz. 


Oznaczenie 


Nr poz 
pod ze 
społu 


Nazwa podzespołu lub części 


Sztuk 


0330 M 


0335M 


Uwagi 


29 


0054/51-030/4 


30 

31 


0060/16-165/0 


Pierścień uszczelniający 
9,3x2,4 PN-60/M-86961 

Pokrywa filtru 

Wkr«t dociskowy M5x8-5.8 
PN-62/M-82273 


Uwaga t 


A - dc zespołu poz.17 wchodzi poz.l - 


1 


1 

1 


4 szt 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ 

0042.372.000 

AUTOMATYCZNĄ - ROZDZIELACZ - REGULATOR 


T-67 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/37-204/0 

36 

Korek kompletny 

- 

l 


2 

0050/16-157/0 

35 

Sprężyna 1 

- 

1 


3 

0050/16-159/0 

35 

Pierścień zabezpieczający 

- 

l 


4 

0042/37-202/1 

35 

Korpus rozdzielacza koapletny 

- 

l 


5 


4 

Korpus rozdzielacza 

- 

l 


6 


4 

Zaślepka 8 

- 

4 


7 


4 

Zaślapka 10.5 

- 

3 


8 


4 

Tuleja suwaka 

- 

1 


9 


4 

Suwak 


1 


10 

0064/62-040/2 

35 

Pierścień oeadczy sprężynajęcy 

Z 14 PN-63/M-85111 

- 

1 


11 

0054/51-050/8 

35 

Pierścień uszczelniający 20x2 
PN-64/M-73093 

- 

3 


12 

0054/51-033/0 

35 

# 

Pierścień uszczelniajęcy 
11,3x2,4 PN-60/M-86961 


1 


13 

0050/01-480/0 

35 

Gniazdo kulki 

- 

1 


14 

0054/36-011/6 

35 

Kulka 10,000-40 PN-83/M-86452 

- 

2 


15 

0054/51-054/9 

35 

Pierścień uszczelniający 16x2 
PN-64/M-73093 

- 

3 


16 

0050/16-163/0 

35 

Gniazdo 

- 

1 


17 

0050/01-486/1 

35 

Gniazdo 

- 

1 


18 

0060/16-402/1 

35 

Wkładka 

- 

1 


19 

0060/16-164/0 

35 

Sprężyna zaworu zwrotnego 

- 

1 


20 

0064/51-050/6 

35 

Pierścień uszczelniający 18x2 
PN-64/M-73093 


1 


21 

0050/02-924/0 

35 

Sprężyna zaworu blokujęcego 

- 

1 


22 

0054/22-061/9 

36 

Wkręt M8xl6-6.9-I 

PN-74/M-82209 

- 

5 


23 

0050/16-151/0 

35 

Po k rywa 

- 

1 


24 

0050/16-168/0 

35 

Dźwignia 

- 

1 


25 

0054/62-070/2 

35 

Pierścień zabezpieczajęcy 
zaciskowy 6 

ZN-64/MPC/06-03129.02 


1 


26 

0050/16-162/0 

35 

Korbka wałka aterujęcego 

- 

1 


27 

0054/27-018/2 

35 

Kołek walcowy 3n6xl6 
PN-66/M-85021 

— 

1 


28 

1 

0050/16-256/1 

35 

Wałek sterujęcy 


1 

-- -i 
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0042*372.000 


T-67 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

29 

0054/36-011/7 

35 

Kulka 8,500-40 PN-83/M-86452 

- 

1 


30 

0050/02-151/0 

35 

Gniazdo kulki 

- 

l 


31 

0050/02-144/0 

35 

Sprężyna D®15 

- 

l 


32 

0050/02-109/0 

35 

Podkładka regulacyjna 

- 

3 


33 

0060/16-156/0 

35 

Korek 

- 

1 


34 

0050/16-158/0 

35 

Sprężyna II 

- 

i 


35 

_ . 

0042/37-201/0 


Rozdzielacz-regulator 


1 
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0042.570*000 MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ 


T-68 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0042/57-007/0 


Korba dźwigni dolnej 

•a 

2 


2 

0054/21-214/9 


śruba M12x75-8.8-B 
PN-74/M-82101 

- 

2 


3 

0054/21-214/2 


Śruba M10x55-8 »8-B 

PN-74/M-82101 

- 

6 


4 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10,2 

PN-77/M-82008 

- 

6 


5 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
PN-77/M-82008 

- 

2 


6 

0054/23-131/3 


Nakrętka M12-5-B 

PN-75/M-82144 


2 


7 

0050/16-285/0 


Pokrywa łożyska 

- 

2 


e 

0054/51-011/1 


Pierścień uszczelniający 

A40x52x7 PN-72/M-86964 

- 

2 


9 

0054/62-041/8 


Pierścień osadczy sprężynujący 
Z 40 PN-81/M-85111 

- 

1 


10 

0050/16-279/0 


Uszczelka typu "Oring" 

- 

2 


11 

0054/31-010/9 


Łożysko kulkowe zwykłe 6208 
PN-79/M-861C0 

- 

2 


12 

0050/16-270/0 


Obudowa łożyska 

- 

2 


13 

0060/02-074/0 


Pierścień uszczelniający 

- 

2 


14 

0050/16-291/0 


Pierścień ustalający 

- 

1 


15 

0042/57-008/0 


Ranią wału koapletne 

- 

1 


16 

0050/16-288/0 


Wał dźwigni dolnych 

- 

1 


17 

0050/16-263/0 


Sworzeń ścięty 

- 

1 


18 

0050/16-262/0 


Dźwignia iapulsów 

- 

1 


19 

0064/61-011/2 


Podkładka 13 PN-76/M-82006 

- 

1 


20 

0054/26-031/8 


Wpust pryzmatyczny A 10x8x32 
PN-70/M-85005 

• 

1 


21 

0054/28-012/0 


Zawleczka S-Zn 4x25 

PN-76/M-82001 

- 

3 


22 

0060/16-273/0 


Sworzeń siłowy prawy 

- 

1 


23 

0054/51-032/1 


Pierścień uszczelniający 
13,3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

1 


24 

0054/21-075/3 


Śruba M6xl0-5.6-A 

PN—74/M-82105 


2 


25 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta Z 6,1 
PN-77/M-82008 


2 


26 

0050/16-275/0 


Stopka ustalająca 


2 
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0042.570.000 


T-68 


Nr 


y.n 

ripH 7 0 _ 

Nazwa podzespołu lub czpści 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

J 2.1 c czep 

społu 

C-330M 

C-335M 

27 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144 


1 


28 

0050/16-264/0 


Śruba kulista 

- 

1 


29 

0050/16-280/1 


śruba zespołu pomiarowego 

- 

1 


30 

0054/61-011/8 


Podkładka 21 PN-78/M-82006 

- 

1 


31 

0042/57-005/0 


Ucho krótkie 

- 

1 


32 

0050/16-281/0 

31 

Tulejka ucha 

- 

1 


33 

0050/16-267/1 


Sprężyna 

- 

1 


34 

0054/51-031/9 


Pierścień uszczelniający 
20,3x2,4 PN-60/M-86961 

- 

1 


35 

0050/16-274/1 


Sworzeń lewy 

- 

1 


36 

0054/28-012/1 


Zawleczka S-Zn 4x32 

PN-76/M-82001 

• 

1 


37 

0050/16-295/0 


Sp rężyna U 

- 

l 


38 

0050/16-277/0 


Podkładka sprężyny 

- 

0 r 6 


39 

0050/18-044/0 


Podkładka 

- 

0 T 2 


40 

0050/16-266/1 


Ucho II 

- 

1 


41 

0054/61-011/5 


Podkładka 17 PN-78/M-82006 

- 

2 


42 

0054/28-013/5 


Zawleczka S-Fg 4x56 

PN-76/M-82001 

• 

1 


43 

0050/16-276/0 


Sworzeń siłowy 

- 

1 


44 

0054/21-211/6 


śruba M16x70—5.6-B 

PN-74/M-82101 

- 

1 


45 

0054/61-211/4 


Podkładka zaginana 17 
PN-82/M-82022 

- 

1 


46 

0050/16-289/0 


Ramię siłowe 


1 
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0042.582.000 TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ) T-69 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/61-152/3 


Podkładka 21 PM-78/M-82005 

• 

2 


2 

0054/66-039/1 


Sworzeń 20x60/50-5.8 

PN-63/M-S3002 

- 

2 


3 

0054/28-030/4 

4,14, 
27 

Zawleczka A-71 Fe/ Zrt9cC 

BN-B1/1902-04 

* 

9 

A.B.C 

4 

0042/58-209/0 


Clfgło pionowe lewe * 

- 

1 

1 

5 

0042/58-213/2 

4 

Cięgło pionowe lewe - część 
dolna 

• 

1 


6 

0050/16-325/0 

4 

Sworzeń 12x50 

- 

1 


7 

0054/61-011/2 

4 

Podkładka K 13 Fe/Zn9cC 
PN-78/M-82006 

mu 

1 


8 

0050/02-149/2 

4 

Tuleja cięgła lewego 

- 

1 


9 

0050/02-148/0 

4 

Przegub cięgła 

- 

1 


10 

0054/66-018/7 

4 

Sworzeń 16x60/48-45 

PN-63/M-83001 


i 


11 

0054/28-012/1 

4,14 

Zawleczka S-Zn 4x32 

PN-76/M-82001 


5 

B 

12 

0042/37-408/0 

4,14 

Widełki górne cięgieł koapletne 

- 

2 


13 

0054/66-013/9 

4,14 

Sworzeń 20x60/45-45 
PN-63/M-83001 

- 

2 


14 

0042/58-210/0 


Clfgło pionowe prawe 

- 

1 


15 

0054/65-011/3 

14 

Zaślepka A 45 BN-76/3611-01 

- 

1 


16 

0050/02-098/0 

14 

Cięgło z kółkiew zębaty® 

- 

1 


17 

0054/24-040/4 

14 

Nit 4x26 PN-76/M—82954 

- 

1 


18 

0050/02-097/0 

14 

Kółko zębate cięgła pionowego 

- 

1 


19 

0054/31-012/5 

14 

Łożysko 51105 PN-73/M-86260 

- 

1 


20 

0050/02-088/1 

14 

Korpus przekładni cięgła 

- 

1 


21 

0042/37-004/0 

14 

Korbka cifgła pionowego 

- 

1 


22 

0054/63-020/1 

14 

Smarowniczka St M6xl 

PN-76/M—86002 

- 

2 


23 

0054/66-032/7 

14 

Sworzeń 16x80/75-45 

PN-63/M-83002 

- 

i 


24 

0042/58-214/0 

14 

Cięgło prawe - część dolna 

- 

i 


25 

0054/28-043/4 


Przetyczka A 11x50 Fe/Znl2cC 
BN-81/1902-31 

- 

2 


26 

0050/02-010/4 


Blacha wspornika 

- 

4 


27 

0042/58-201/2 


Łańcuch krzyżowy 

- 

2 


28 

1 _ 

0050/02-121/0 

_ — , 1 

27 

Ucho 

- 

2 
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0042.582.000 


T-69 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz . 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

0335M 

29 

0042/58-226/0 

27 

Główka przednia z ogniwa*! 

• 

2 


29 

0042/58-215/1 


Łańcuch • część przednia 

- 

2 

G 

30 

0050/02-093/0 

27 

Nakrętka napinajęca 

- 

2 


31 

0042/37-407/0 

27 

Główka tylna z uchem 

- 

2 


32 

0054/23-131/9 

31 

Nakrętka M14-5-B PN-75/M-82144 

- 

2 


33 

0050/02-124/0 


Swo rżeń 14x45/39 

- 

4 


34 

0042/58-202/0 


Dźwignia dolna dla narzędzi 
według PN /ISO kategoria 11/ 

• 

2 

H 

34 

0042/58-204/0 


Dźwignia dolna dla narzędzi 
według DIN /ISO kategoria 1/ 

- 

2 

E f F 

35 


34,37 

Kula przegubu 28,7 

- 

6 

D 

35 


34 

Przegub cięgieł dolnych 

- 

2 

E 

36 


34 

Dźwignia dolna 

- 

2 


37 

0042/37-165/0 


Końcówka dźwigni dolnej 
kowpletna 

- 

2 

G 

38 

00 50/02-18 3/0 

37 

Końcówka dźwigni dolnej 

- 

2 


39 

0050/02-169/2 


Belka zaczepu do narzędzi 
według PN 

- 

1 

F 

39 

0050/02-171/1 


Belka zaczepu do narzędzi 
według DIN 


1 

F 

40 

0042/37-045/1 


Dźwignia centralna dla narzę¬ 
dzi według PN /ISO kategoria II 

- 

1 

H 

40 

0042/37-047/1 


Dźwignia centralna dla narzędzi 
według DIN /ISO kategoria 1/ 

- 

1 

E,F 

41 

0042/37-048/0 

40 

Główka dźwigni centralnej 
tylna dla narzędzi według PN 


1 

H 

41 

0042/37-051/0 

40 

Główka dźwigni centralnej 
tylna dla narzędzi według DIN 

- 

1 

E 

42 


41,50 

Kula przegubu 25,7 

- 

2 


42 


41 

Przegub łęcznika górnego dla 
narzędzi według DIN 

- 

1 

E 

43 


41 

Główka dźwigni centralnej 
tylna dla narzędzi według PN i 
DIN 


i 


44 

0050/02-178/0 

40 

Sworzeń łęcznika górnego dla 
narzędzi według DIN 

- 

i 

E 

45 

0042/65-027/0 

40 

Sworzeń konpletny I 

- 

1 

H 

46 

0042/37-115/0 

40 

Przaciwnakrętka dźwigni 
centralnej 


1 
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0042.582.000 


T-69 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-330M 

C-335M 

47 

0042/37-032/0 

40 

Zatyczka koapletna 


1 

E 

48 

0050/02-122/0 

40 

Pierścień 

• 

1 

E 

49 

0042/37-006/1 

40 

Łęcznlk centralny 

- 

1 


50 

0042/37-050/0 

40 

Główka dźwigni centralnej 

• 

1 





przednia 




51 


50 

Główka dźwigni centralnej 

- 

1 


52 

0046/65-034/0 

40 

Sworzeń kompletny II 

- 

1 



Uwagit 

A - d( 

i zespołu poz.4 wchodzi poz.3 - 2 

szt 





B - d< 

i zespołu poz.14 wchodzi poz.3 - 

1 szt 





d< 

i zespołu poz.14 wchodzi poz.11 - 

2 szt 





C - dc 

i zespołu poz.27 wchodzi poz.3 - 

2 szt 





D - d< 

* zespołu poz*37 wchodzi poz*35 - 

1 szt 





E - d! 

a narzfdzi według OIN /ISO kateg 

orla 1/ 





F - m 

i specjalne źędanie 






G - ni 

i części zamienne 






H - d; 

a narzędzi według PN /ISO katego 

rla 11/ 
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0042.600.000 


INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 


T-70 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/16-306/3 


Wspornik 

1 

• 


2 

0054/61-120/7 


Podkładka sprężysta 2 6,1 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

l 

- 


3 

0064/23-130/8 


Nakrętka M6-5-B 

PN-75/M-82144 

l 

- 


4 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

3 

- 


6 

0054/21-065/6 


śruba M12x20-5.6-B 

PN-74/M-82105 

3 

* 


6 

0042/37-164/0 


Przewód elastyczny 

2 

- 


7 

0042/37-161/1 


Przewód 2 

2 

- 


8 

0050/16-304/0 


Podkładka guaowa 

1 

- 


9 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

1 



10 

0054/61-252/0 


Pierścień uszczelniający 18x22 
ZN-77/MPM/06-03126•5 

12 

— 


11 

0050/72-468/0 


Łęcznik 13 

4 

mm 


12 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M-82144 

i 

• 


13 

0050/16-305/0 


Nakładka socujęca 

i 

- 


14 

0054/21-210/4 


śruba M8x35-5.6-B 

PN-74/M-82101 

i 

- 


15 

0042/37-162/0 


Przewód 3 

i 

- 


16 

0042/37-163/0 


Przewód 4 

i 

- 


17 

0050/16-307/2 


Łapa w8pornika 

i 

mm 


18 

0054/21-063/8 


Śruba M6x16-5.6-8 

PN-74/M-82105 

i 

— 


19 

0042/54-000/0 


Rozdzielacz cylindrów zewnę¬ 
trznych jednosekcyjny 

i 

— 


20 

0042/55-002/0 


Przewód II 

1 

• 


21 

0042/55-001/0 


Przewód I 

i 

- 


22 

0050/59-022/0 


Podkładka 

2 

- 


23 

0050/64-001/1 


Tablica przewodów 

1 

- 


24 

0050/49-002/1 


Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100 

2 

- 


25 

0060/49-006/0 


Pokrywa ZSR5-160-13/002 

2 

- 


26 

0050/16-405/0 


Podkładka guaowa 

2 

- 


27 

0054/61-151/9 


Podkładka 13 Fe/Fg 
PN-78/M-82005 

2 
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0042.600.000 


T-70 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

28 

0054/23-060/8 


Nakrętka M12-06-B 

PN-74/M-82153 

2 



29 

0050/16-404/0 


Podkładka gunona 

1 

- 


30 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10,2 

Fe/Fg PN-71/M-82008 

3 

- 


31 

0054/21-212/8 


Śruba M10x35-5.6-B 

PN-74/M-82101 

2 

- 


32 

0054/21-212/9 


Śruba N10x40-5.6-B 

PN-74/M-82101 

i 
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INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 

0042.590.000 

PRZEWODY: PODNOŚNIK -ROZDZIELACZ (na żądanie) 


T-71 


Nr 


Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nqzwq podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

Jzn aczeme 

C-330M 

C-335M 

1 

0050/16-305/0 


Nakładka nocujęca 

- 

2 


2 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 
Fe/Znl5cC PN-77/M-82008 

- 

2 


3 

0054/21-020/9 


śruba M8x30—5.6—A 

PN-74/M-82101 

- 

1 


4 

0042/37-164/0 


Przewód elestyczny 

- 

2 


5 

0042/59-004/1 


Przewód zlewowy II 

- 

1 


6 

0050/16-304/0 


Podkładka gumowa 

- 

2 


7 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M-82144 

- 

1 


8 

0054/61-252/0 


Pierścień uszczelniający 18x22 

Z N-76/MPM/06-03126.3 

- 

8 


9 

0050/72-468/0 


Łącznik 13 

- 

4 


10 

0042/59-002/1 


Przewód ciśnieniowy II 

- 

i 


11 

0054/21-210/4 


śruba M8x35—5.6—B 

PN-74/M-82101 

- 

i 


12 

0042/59-005/0 


Przewód zanykający 

- 

i 

A 

13 

0042/59-001/0 


Przewód ciśnieniowy I 

- 

i 


14 

0042/59-003/0 


Przewód zlewowy I 

- 

1 



Uwaga: 

A - w 

Zi 

'Stępuje w kompletacji bez hydrau 
iwnęt rznej 

liki 

- 
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7 

2 

6 

5 

U 


T-71 






6 
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0042.550*000 


INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 
PRZEWODY I SZYBKOZŁĄCZA (na żądanie) 


T-72 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

B 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/21-212/9 


śruba M10x40-5.6-B 

PN—74/M-82101 

- 

1 


2 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

- 

3 


3 

0050/16-404/0 


Podkładka gunowa 

- 

1 


4 

0054/61-252/0 


Pierścień uszczelniający 18x22 
ZN-79/MPM/06-03126.3 

- 

’ 4 


5 

0050/72-468/0 


Łącznik 13 

- 

2 


6 

0042/55-001/0 


Przewód I 

- 

1 


7 

0050/59-022/0 


Podkładka 

- 

2 


8 

0050/64-001/1 


Tablica przewodów 

- 

1 


9 

0050/49-002/1 


Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100 

- 

2 


10 

0050/49-005/0 


Pokrywa ZSR5-160-13/002 

- 

2 


11 

0054/21-065/5 


śruba Ml2x20-5.6-B 

PN-74/M-82105 

- 

2 


12 

0050/16-405/0 


Podkładka gunowa 

- 

2 


13 

0054/61-151/9 


Podkładka 13 Fa/Fc 

PN-78/M-82005 

- 

2 


14 

0054/61-121/1 


Podkładka eprążysta Z 12,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

- 

2 


15 

0054/23-060/8 


Nakrętka M12-06-B 

PN-74/M-82153 

• 

2 


16 

0042/55-002/0 


Przewód II 

- 

1 


17 

0054/21-212/8 


Śruba M10x35-5.6-B 

PN-74/M-82101 


2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 

























10 
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INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 
0042.540.000 ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY T-73 


Nr 

A * 

Nr doz . 

P 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

■znaczenie 

C-330M 

C-335M 

1 1 

0054/22-13i/2 

25 

Wkręt M6xl6-5*8-B 

PN-95/M-B2215 

13 

13 

A 

2 

0054/61-120/7 

25 

Podkładka sprężysta Z 6,1 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

13 

13 

B 

3 

0050/01-083/0 

25 

Korpus dźwigni 

1 

1 


4 

0054/51-032/0 

25 

Pierścień uszczelniajęcy 

25.2x3 PN-60/M-86961 

1 

1 


5 

0042/54-004/0 

25 

Oźwignia rozdzielacza 

1 

1 


6 

0050/16-099/0 

25 

Podkładka regulacyjna 

1 «• 4 

1 4 4 


7 

0050/01-489/0 

25 

Płytka 

i 

1 


8 

0050/16-028/0 

25 

Uszczelka kuli 

i 

1 


9 

0054/69-020/5 

25 

Gałka B 32 PN-63/M-56170 

i 

1 


10 

0054/51-051/5 

25 

Pierścień uszczelniajęcy 32x2 
PN-64/M-73093 

i 

1 


11 

0050/02-947/1 

25 

Tłok rozdzielacza 

i 

1 

c 

12 

0042/54-005/0 

25 

Korpus rozdzielacza 

1 

1 

C 

13 

0054/21-210/6 


Śruba M8x65-5.6-B 

PN-74/M-82101 

3 

3 


14 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

3 

3 


15 

0054/51-052/4 

25 

Pierścień uszczelniajęcy 42x2 
PN-64/M-73093 

1 

1 


16 

0050/01-084/0 

25 

Korpus tylny 

1 

1 


17 

0050/01-093/0 

25 

Sprężyna zatrzaskowa II 

1 

1 


18 

0050/01-088/0 

25 

Korpus zatrzasków 

1 

1 


19 

0050/16-403/0 

25 

Sprężyna zatrzaskowa I 

1 

1 


20 

0050/01-086/0 

25 

Tuleja oporowa 

1 

1 


21 

0050/01-091/0 

25 

Sprężyna dociskajęca 

1 

1 


22 

0050/01-085/0 

25 

Ogranicznik sprężyny 

1 

1 


23 

0050/01-090/0 

25 

Podkładka zabezpieczajęca 

1 

1 


24 

0050/01-089/0 

25 

śruba regulacyjna 

1 

1 


25 

0042/54-003/0 


Sekcja rozdzielacza 

1 

1 


26 

0042/54-002/0 


Korpus zaworu sterujęcego 

1 

1 


27 

0050/16-532/0 


Tabliczka rozdzielacza 

1 

1 


27 

0050/02-192/0 


Tabliczka rozdzielacza 
/wersja angielska/ 

*• 

1 

D 

27 

0050/02-19 3/0 

1 


Tabliczka rozdzielacza 
/wersja francuska/ 


1 

D 
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0042*540.000 


T-73 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

27 

0050/02-194/0 


Tabliczka rozdzielacza 
/wersja serbsko-chorwacka/ 


- 

1 

D 

27 

OO50/02-19 5/0 


Tabliczka rozdzielacza 
/wersja nleaiecka/ 


- 

l 

D 

27 

0050/02-196/0 


Tabliczka rozdzielacza 
/wersja hiszpańska/ 


- 

l 

D 

28 

0050/16-311/1 


Tabliczka wytwórcy 


1 

l 


29 

0054/24-022/1 


Nit 2x6 AL PN-70/M-82952 


8 

8 


30 

0054/51-033/0 


Pierścień uszczelniający 
11.3x2,4 PN-60/M-86961 


4 

4 


31 

0054/51-050/8 


Pierścień uszczelniajgcy 20x2 
PN-64/M-73093 


3 

3 


32 

0050/01-480/0 


Gniazdo kulki 


1 

1 


33 

0054/36-011/6 


Kulka 10.000-40 PN-83/M-86452 


1 

1 


34 

0050/01-486/0 


Gniazdo 


1 

1 


35 

0050/16-533/0 


Wkładka 


1 

1 


36 

0054/51-050/6 


Pierścień uszczelniający 18x2 
PN-64/M-73093 


1 

1 


37 

0050/02-924/0 


Sprężyna zaworu blokujęcego 


1 

1 


38 

0050/01-443/0 


Po k rywa 


1 

1 



Uwagi: 

A - dc 

zespołu poz.25 wchodzi poz.l - 

LO 

szt 





B - dc 

zespołu poz.25 wchodzi poz.2 - 

LO 

szt 





C - C2 

SC 

fści zaaawlać w jednakowych grup 
lekcyjnych 

ach 





0 - ne 

żędanle eksportu 













































38 




31 
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INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 
0042.541.000 ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY (na żądanie) 


T-74 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

, ~ H 7 O — 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

t: 

społu 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/22-181/2 

27 

Wkręt M6xl6-5.8-B 

PN-74/M-82227 

13 

13 

A 

2 

0054/61-120/7 

27 

Podkładka sprężysta Z 6.1 

PN—77/M-820G8 

13 

13 

B 

3 

0050/01-083/0 

27 

Korpus dźwigni 

1 

1 


4 

0054/51-032/0 

27 

Pierścień uszczelniający 

25,2x3 PN—60/M-86961 

1 

1 


5 

0042/54-004/0 

27 

Dźwignia rozdzielacza 

1 

1 


6 

0050/16-099/0 

27 

Podkładka regulacyjna 

1—4 

• 

1 r 4 


7 

0050/01-489/0 

27 

Płytka 

1 

1 


8 

0054/69-020/5 

27 

Gałka B 32 PN-63/M-56170 

1 

1 


9 

0050/16-028/0 

27 

Uszczelka kuli 

1 

1 


10 

0054/51-051/5 

27 

Pierścień uszczelnięJęcy 32x2 
PN-64/M-73093 

1 

1 


11 

0050/02-947/1 

27 

Tłok rozdzielacza 

1 

1 

C 

12 

0050/02-946/0 

27 

Korpus rozdzielacza 

1 

1 

c 

13 

0042/54-003/0 


8ekcja rozdzielacza 

1 

1 

D 

14 

0054/21-294/5 


Śruba dwustronna M8xll5-5.6 
PN=60/M-82163 

3 

3 


15 

OC34/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

3 

3 


16 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M-62144 

3 

3 


17 

0054/51-052/4 

27 

Pierścień uszczelniający 42x2 
PN-6 4/M-73093 

1 

1 


18 

0050/01-084/0 

27 

Korpus tylny 

1 

1 


19 

0050/01-093/0 

27 

Sprężyna zatrzaskowa II 

1 

1 


20 

0050/01-088/0 

27 

Korpus zatrzasków 

1 

1 


21 

0060/16-403/0 

27 

Sprężyna zatrzaskowa I 

1 

1 


22 

0050/01-086/0 

27 

Tuleja oporowa 

1 

1 


23 

0050/01-091/0 

27 

Sprężyna dociekająca 

1 

1 


24 

0050/01-085/0 

27 

Ogranicznik sprężyny 

1 

1 


25 

0050/01-090/0 

27 

Podkładka zabezpieczajęca 

1 

1 


26 

0050/01-089/0 

27 

Śruba regulacyjna 

1 

1 


27 

0042/54-006/0 


Sekcja rozdzielacza 

1 

1 


28 

0042/54-002/0 


Korpus zaworu eterujęcego 

1 

1 


29 

0050/16-532/0 


Tabliczka rozdzielacza 

1 

1 
































0042*541*000 


T-74 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

— ■ 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

0335M 

29 

0050/02-192/0 



Tabliczka rozdzielacza 
/wersja angielska/ 

- 

1 

E 

29 

0050/02-193/0 



Tabliczka rozdzielacza 
/wersja francuska/ 

- 

l 

E 

29 

0050/02-194/0 



Tabliczka rozdzielacza 
/warsja sa rbsko-cho rwaeka/ 

- 

l 

E 

29 

0060/02-195/0 



Tabliczka rozdzielacza 
wersja nlenlecka/ 

- 

l 

E 

29 

0050/02-196/0 



Tabliczka rozdzielacza 
/wersje hiszpańska/ 

- 

1 

E 

30 

0050/16-311/1 



Tabliczka wytwórcy 

1 

l 


31 

0054/24-022/1 



Nit 2x6 Al PN-70/M-82952 

8 

8 


32 

0054/51-033/0 



Pierścień uszczelniający 
11,3x2,4 PN-60/M-86961 

8 

8 


33 

0054/51-050/8 



Pierścień uszczelniający 20x2 
PN-64/M-73093 

3 

3 


34 

0050/01-480/0 



Gniazdo kulki 

1 

1 


35 

0054/36-011/6 



Kulka 10.000-40 PN-83/M-86452 

1 

1 


36 

0050/01-486/0 



Gniazdo 

1 

1 


37 

0050/16-533/0 



Wkładka 

1 

1 


38 

0054/51-050/6 



Pierścień uszczelniający 18x2 
PN-64/M-73093 

1 

1 


39 

0050/02-924/0 



Sprężyna zaworu blokujęcego 

1 

1 


40 

0050/01-443/0 



Pokrywka 

1 

1 



Uwagi: 

A - 

do 

zespołu poz*27 wchodzi poz*l - 1 

0 ezt 





B - 

do 

zespołu poz*27 wchodzi poz*2 - 1 

0 szt 





C - 

cz 

86 

fści zanawiać w jednakowych grupa 
.ekcyjnych 

ch 





D - 

80 

Ro: 

OOi 

dl 

ty 

ccja rozdzielacza znajduje się na 
^dzielacz cylindrów zewnętrznych 
ł2«540«000 /dla cięgnlka C-330-st 
i cięgnika C-335 - na żędanie 9 st 
Lko w PRL/ 

tablic 

zespół 

andard 

andard 

y 




E - 

na 

żędanie eksportu 
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0042.595.000 


INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 

- 2 WYJŚCIA (na żądanie) 


T-75 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/23-060/8 


Nakrętka M12-05-A 

PN-74/M-82153 

2 

2 


2 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

2 

2 


3 

0054/61-151/9 

# 

Podkładka 13 Fe/Fg 

PN-78/M-82005 

2 

2 


4 

0050/16-405/0 


Podkładka gumowa 

2 

2 


5 

0050/49-005/0 


Pokrywa ZSR5-160-13/002 

2 

2 


6 

0050/49-002/1 


Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100 

2 

2 


7 

0050/64-001/1 


Tablica przewodów 

1 

1 


8 

0050/59-022/0 


Podkładka 

2 

2 


9 

0042/55-004/0 


Przewód IV 

i 

1 


10 

0042/55-003/0 


Przeówd III 

i 

1 


11 

0050/72-468/0 


Łęcznik 13 

2 

2 


12 

0054/61-252/0 


Pierścień uszczelniający 18x22 
ZN-76/MPH/06-03126•3 

4 

4 


13 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-B 

PN-75/M-82144 

3 

3 


14 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

3 

3 


15 

0054/21-065/6 


Śruba M12x20-5.6-B 

PN-74/M-82105 

2 

2 


16 

0054/21-103/0 


Śruba dwustronna M8xll5-5»6 

PN-60/M—82163 

3 

3 


17 

0050/02-028/0 


Uszczelka typu "Orlng'* 

4 

4 


18 

0042/54-006/0 


Sekcja rozdzielacza 

i 

i 



Uwaga t 

f 

Montaż 
tylko i 
hyd rau! 

zespołu 42*595*000 Jest możliwy 
t przypadu zamontowania instalacj 
icznej z dwoma wyjściami do tyłu 

i 




URSUS C-330M, C-335M 1988 























15 
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INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 
0042.551.000 PRZEW0DY | SZYBKOZŁĄCZA - 4 WYJŚCIA (na żądanie) 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-335M 

1 

0050/49-005/0 


Pokrywa ZSR5-160-13/002 

aa 

4 


2 

0050/49-002/1 


Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100 

- 

4 


3 

0050/64-001/1 


Tablica przewodów 

- 

2 


4 

0060/59-022/0 


Podkładka 

- 

4 


5 

0042/55-006/0 


Przeówd IV 

- 

1 


6 

0042/55-005/0 


Przewód III 

- 

i 


7 

0054/61-252/0 


Piericlert uszczelniajęcy 18x22 
ZN-79/MPM/06-03126•3 

- 

8 


8 

0050/72-468/0 


Łęcznlk 13 

- 

4 


9 

0042/55-001/0 


Przewód I 

- 

1 


10 

0054/21-065/6 


Śruba M12x20-5.6-B 

PN-74/M-82105 

* 

4 


11 

0050/16-405/0 


Podkładka guaowa 

- 

4 


12 

0054/61-151/9 


Podkładka 13 Fe/Fg 

PN-78/M-82005 


4 


13 

0054/61-121/1 


Podkładka sprężysta Z 12.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 

- 

4 


14 

0054/23-060/8 


Nakrętka M12-05-A 

PN-74/M-82153 

- 

4 


15 

0042/55-002/0 


Przewód II 

- 

i 


16 

0050/16-404/0 


Podkładka guaowa 


1 


17 

0054/61-121/0 


Podkładka sprężysta Z 10.2 

Fe/Fg PN-77/M-82008 


3 


18 

0064/21-212/8 


śruba M10x35-6.6-B 

PN-74/M-82101 

- 

2 


19 

0054/21-212/9 


Śruba M10x40-5.6-8 

PN-74/M-82101 


1 



URSUS C 330M C-335M 1 9RR 































10 

11 

12 

13 

% 
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0042.411.000 GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY 


T-77 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-3 35M 

1 

0054/23-171/5 


Nakrętka koronowa A36x3-5-II 

PN-74/M-82148 

1 

1 


1 

0054/23-280/9 


Nakrętka koronowa Z M36x3-5 
PN-74/M-82167 

1 

1 


2 

0050/02-293/0 


Tulejka 

1 

1 


3 

0042/41-002/0 


3«orżeń korpusu zaczepu 

2 

2 


4 

0054/28-043/4 


Przetyczka Allx50 

BN-81/1902-31 

2 

2 


5 

0050/02-292/1 


Korpus zaczepu 

i 

1 

A 

* 

0050/02-292/2 


Korpus zaczepu 

1 

1 

A 

6 

0054/28-013/1 


Zawleczka S-Zn 6,3x90 
PN-76/M-82001 

1 

1 


7 

0042/37-019/0 


Sworzeń konpletny 

1 

1 


8 

0054/28-043/5 


Przetyczka Allx65 

BN-81/1902-31 

1 

1 


9 

0050/02-062/1 


Zaczep 

1 

1 


10 

0050/02-066/0 


Miska 

2 

2 


11 

0050/02-063/0 


Poduszka guKO«ra 

i 

1 




Uwagi : 

A- stosować alternatywnie 



i 


URSUS C-330M, C-335M 1988 






























































































































243 


0042.662.040 ZACZEP ROLNICZY 


T-78 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330 M 

C-335M 

1 

0042/66-201/0 


Raaa zaezapu rolniczego 

1 

1 


2 

0046/67-604/0 


8«ro rżeń 

l 

1 


3 

0054/28-043/4 

10 

Przetyczka Allx50 Fe/Znl2cC 
BN-81/1902-31 

4 

4 


4 

0054/21-066/3 


śruba M10x3G~3.©-S 

PN-74/H-82105 

4 

4 


5 

0054/61-121/0 


Podkładka sprętyeta Z 10.2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

4 

4 


6 

0042/56-203/0 


Wspornik 

i 

i 


7 

0050/67-637/0 


Swo rżeń 

1 

i 


8 

0046/67-613/0 


Widłak 11 

1 

1 


9 

0050/67-609/0 


Swo rżeń 

1 

1 


10 

0046/66-403/0 


Sworżeń kompletny 

1 

i 


11 

0050/67-648/0 


Rurkę 

i 

1 


12 

0054/28-030/4 


Zawleczka epryżysta A71 
Fe/Znl2cC BN-81/1S02-04 

2 

2 


13 

0050/16-471/0 


Sworżeń 

1 

1 

0 
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0042.562.000 


ZACZEP ROLNICZY I DOLNY ZACZEP 
TRANSPORTOWY (na żądanie) 


T-79 


Nr 

O 

^ • 


Sztuk 

Uwagi 

coz. 

4 

oznaczenie 

SE Ot'J 

i 

Nazwa podzespołu lub cząsci 

C-330M 

C-335M 

1 

0046/67-602/0 


Dolny zaczep transportowy 

1 

1 


2 

0050/67-651/0 

1 

Sworżeń z gwintea 

2 

2 

A 

2 

0054/24-025/0 

1 

Nit 22x85 PN-70/M-82952 

2 

2 

A 

3 

0042/56-201/0 


Rana zaczepu rolniczego 

1 

1 


4 

0046/67-604/0 


Sworżeń 

1 

1 


5 

0054/28-043/4 

18 

Przetyczka Allx50 Fe/Znl2cC 
BN-81/1902-31 

4 

4 


6 

0054/21-066/3 


Śruba M10x30-8.8-8 

PN-74/M-82105 

4 

4 


7 

0054/61-121/0 


Podkładka spr^żyata Z 10,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

4 

4 


8 

0042/56-203/0 


Wspornik 

1 

1 


9 

0050/67-604/0 

13 

Sprężyna I 

i 

1 

B 

10 

0046/67-609/1 

13 

Dźwignia - zestawienie spawa¬ 
lnicze 

1 

1 

B 

11 

0046/67-605/1 

13 

Linka sterownicza 

1 

1 

B 

12 

0050/67-608/0 

13 

Haczyk 

1 

1 

B 

13 

0042/56-206/0 


Eleaenty aontowane do zaczepu 
rolniczego dla uzyskania do¬ 
lnego zaczepu transportowego 

1 

1 

B 

14 

0050/67-629/1 

13 

Zapadka 

1 

1 

B 

15 

0054/27-019/5 


Kołek 6n6x45 

1 

1 


16 

0050/67-637/0 


Swo rżeń 

1 

1 


17 

0050/67-609/0 


Sworżeń 

1 

1 


18 

0046/66-403/0 


Stoorzeil koapletny 

i 

i 


19 

0046/67-613/0 


Widłak II 

1 

i 


20 

0050/67-648/0 


Rurka 

i 

1 


21 

0060/67-605/0 

13 

Sprfżyna II 

1 

1 

B 

22 

0050/67-606/0 

13 

Dźwignia 

1 

1 

B 

23 

0054/61-120/9 

13 

Podkładka eprfżysta Z 8,2 
Fe/Zn9cC 

i 

1 

B 

24 

0054/21-062/8 

13 

Śruba M8xl8-5.6-B 

PN-74/M-82105 

i 

1 

B 

25 

0054/28-030/-4 


Zawleczka eprfżyeta A71 
Fe/Znl2cC BN-81/1902-04 

2 

2 


25 

0050/16-471/0 


Swo rżeń 

1 

1 


27 

0054/28-013/8 

13 

Zawleczka S—Zn 5x40 

PN-76/M-82001 

2 

2 

B 














































246 


0042*562.000 


T-79 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

0330 M 

C-335M 

28 

0050/67-607/0 

13 

Ucho 

2 

2 

B 

29 

0054/23-191/5 

1 

Nakrftka koronowa AM 16 - 0 6-B 

2 

2 

B 




PN-74/M-82159 




30 

0054/61-152/1 

1 

Podkładka 17 PN-78/M-82005 

2 

2 

B 

31 

0046/67-614/0 

1 

Hak 

1 

i 

B 

32 

0054/28-012/1 

1 

Zawleczka S-Zn 4x32 

2 

2 

B 




PN-76/M-82001 





Uwagit 

A - 81 

otować alternatywnie 



• 



B •• Zc 

iczep rolniczy i dolny zaczep tra 

nsporta 

wy 




•c 

iżna uzyskać w ciągnikach wyposaż 

snych n 





zc 

iczep rolniczy 42*562*040 /standa 

rt/ prz 

ez 




dc 

danie podzespołu handlowego 42*5 

52*60* 





E] 

eaenty montażowe do zaczepu roln 

Łczego 

dla 




U2 

yskanla dolnego zaczepu transpor 

towego i 





p< 

z* 9* 10 , 11 , 12 , 14, 21, 22, 23 

. 24, 2 

7. 




21 

l, 29 , 30 , 31, 32. 
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0042.481.000 INSTALACJA PNEUMATYCZNA 


T 80 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330 M 

C-335M 

1 

0050/02-744/0 


Kolanko z gwintem zewnętrzny* 

5 

6 


2 

0054/61-322/4 


Uszczelka fibrowa 12x20x1,5 

PN-69/M-86970 

7 

7 


2 

0060/66-818/0 


Podkładka 

1 


A 

3 

0042/48-022/3 


Przewód regulator ciśnienia - 
- zbiornik powietrza koapletny 

1 

1 


4 

005^/51-031/9 


Pierścień uszczelniający 
20,3x2,4 PN-60/M-86961 

4 

5 


5 

0050/66-817/0 


Pierścień oporowy 22 

4 

5 


5 

0060/56-809/0 


Konopie 



B 

6 

0054/64-070/3 


Nakrętka 08.1.01 

BK-76/3611-07 

5 

6 


7 

0042/48-019/2 


Przewód zbiornik powietrza - 
- zawór haaulcowy koapletny 

i 

i 


8 

0083/35-090/9 


Czujnik spadku ciśnienia 
powietrza ZN-74/MPM-06-22676 

i 

i 


9 

0054/61-250/9 


Pierścień uszczelniający 

12x16 ZN-76/MPC/06—03126.3 

i 

i 


10 



Sprężarka i odolejacz 

i 

i 

C 

11 

0042/48-021/1 


Przewód odolejacz - regulator 
ciśnienia 

i 

i 


12 

0054/61-324/2 


Uszczelka fibrowa 22x27x1.5 
PN-69/M-86970 

4 

4 


13 

0042/48-017/0 


Regulator ciśnienia 
nr producenta 42.480.170.008 

i 

i 


14 

0042/48-009/1 


Przewód wskaźnika ciśnienia 
powietrza koapletny 

i 

1 


15 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8.2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

7 

7 


16 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5 -8 

PN—76/M-82144 

7 

7 


17 

0042/48-002/1 


Wspornik zbiornika powietrza 

2 

2 


18 

0054/22-191/3 


Wkręt M8x20-5.6-B 

PN-74/M-82209 

4 

4 


19 

0042/48- i16/1 


Zawór haaulcowy 
nr producenta 42.480.160.00^ 

i 

i 


20 

0042/48-023/1 


Przewód zawór haaulcowy - 
- złęcze koapletny 

i 

• 


21 

0054/21-213/0 


Śruba M10x65-5.6-B 

PN-74/M-82101 

2 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 






































250 


0042.481.000 


T 80 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

22 

0054/61-121/0 


Podkładka spryżysta Z 10,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

2 

2 


23 

0064/66-030/6 


Sworzeń 10x28/25 

PN-63/M-83002 

3 

3 


24 

0054/28-013/2 


Zawleczka S-Zn 25x16 

PN-76/M-82001 

2 

2 


26 

0060/02-739/0 


Korpua łycznlka Jadnodroźnago 

i 

- 


26 

0050/02-701/1 


Wspornik ztęcza 

i 

— 


27 

0054/21-060/6 


śruba M8x20-6.6-B 

PN-74/M-82105 

i 

1 


28 

0042/48-013/0 


Złęcze przewodów powietrznych 
z zaworea nr producenta 

TZ-35-06-00 

1 

1 


29 

0064/61-020/4 


Podkładka do wkrytów 10,5 

PN-78/M-82007 

2 

2 


30 

0050/02-716/1 


Łęcznik 

2 

2 


31 

0060/02-713/0 


Wspornik cięgła zaworu hamulco¬ 
wego 

1 

1 


32 

0050/02-709/0 


Dłwigienka 

i 

1 


33 

0054/28-011/9 


Zawleczka S-Zn 4x22 
PN-76/M-82001 

i 

1 


34 

0050/02-712/0 


Sworżeń 

1 

1 


35 

0050/66-811/0 


Podkładka sp rężyny 

1 

1 


36 

0042/32-024/0 


Oełona apryżyny koapletna 

i 

1 


37 

0050/01-972/0 


Sworzeń dźwigni 

i 

1 


38 

0054/28-010/6 


Zawleczka S-Zn 2,5x20 

PN—76/M-82001 

2 

2 


39 

0060/02-711/0 


Sp ryźyna 

1 

1 


40 

0042/48-003/0 


Cięgło koapletna 

1 

1 


41 

0050/01-976/0 


Widełki 

1 

1 


42 

0064/23-131/2 


Nakrytka M10-5 -B 

PN-75/M-82144 

2 

2 


43 

0060/02-701/2 


Wspornik złęcze 

- 

i 


44 

0042/48-123/2 


Przewód zawór haaulcowy - 
- złęcze koapletny 

- 

i 


45 

0054/69-130/1 


Korek M22xl,5 

ZN-63/MPC/06—03119 

1 

1 


46 

0060/02-732/0 


Zbiornik powietrza 

1 

i 
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0042.481.000 


T-80 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

47 

0042/48-001/0 


Szelka kompletna 

2 

2 

1 


Uwagi: 

A - St< 
po; 

eować alternatywnie tylko aifdzy 
:• 20 i poz. 25 






B • Ro: 
po; 

:wlęzanle alternatywne zaaiaer 
.. 4, 5 





0 

C - Zes 
skl 
nyc 
poz 

0 

aół sprężarki z odolejaczem 
ida się z pozycji wyszczególnio- 
i w T- 81 za wyjątkiem 

♦ 9 i poz • 5 szt.4 
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INSTALACJA PNEUMATYCZNA 

0042 «113 «000 T-81 

SPRĘŻARKA I ODOLEJACZ (na żądanie) 


Nr 

• 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

! 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

3054/54-011/0 


Pasek klinowy BI120 

PN-66/M-85201 

1 

i 


2 

1 

0050/18-055/0 


Koło pasowe 

1 

1 


3 

3050/18-137/0 


Sprężarka HS 24 

1 

1 


4 

3050/18-053/0 


Filtr koapletny X51.03*03X 

1 

1 


5 

0054/61-324/2 


Uszczelka fibrowa 22x27x1,5 
PN-69/M-86970 

4 

4 


6 

DO50/02-739/0 


Korpus łęcznike jednodrożnego 

2 

2 


7 

0054/61-322/4 


Uszczelka fibrowa 12x20x1,5 
PN-69/M—86970 

2 

2 


8 

0042/48-020/0 


Przewód sprężarki 

i 

1 

1 

9 

0050/02-723/0 


Korek 

1 

1 


10 

0054/21-210/9 


Śruba M8x80-5.6-II 
PN-74/M-B2101 

2 

2 


11 

0054/61-120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 
PN-74/M-82008 

2 

2 


12 

0042/48-015/0 


Odolejacz powietrza 
nr producenta 42#480#15*00d 

1 

i 


13 

0054/21-215/3 


Śruba M8x40-5.6-II 
PN-74/M-82101 

4 

4 


14 

0050/18-051/0 


Wspornik sprężarki 

1 

1 


15 

0054/61-031/0 


Podkładka sprężysta 8,2 

PN-77/M-82008 

4 

4 


16 

0054/23-131/0 


Nakrętka M8-5-ZI 

PN—75/M-82144 

4 

4 


17 

0054/61-010/8 


Podkładka 10,5 FN-78/M-82006 

3 

3 


18 

0054/21-156/5 


Śruba M10x75-8.8-11 

PN-74/M-82101 

3 

3 



URSUS C-330M, C-335M 1988 


# 





0 

























































^9 



10 
















































0042.113*000 INSTALACJA PNEUMATYCZNA - SPRĘŻARKA HS24 


T-82 


% T O 

% t 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

rcz. 

C-330M 

C-335M 

i 

HS22.01X 


Głowica koapletna 

1 

l 


2 

411*004.494.4 

1 

Oprawa zaworu ssęcego 

1 

l 


3 

895*104*370.4 

l 

Podkładka zaworu ssęcego 

1 

1 


4 

896.320.190.4 

l 

Sprężyna dolna zaworu ssęcego 

1 

1 


5 

896.320.191*4 

1 

Sprężyna górna zaworu ssęcego 

1 

1 


6 

411*004*502*4 

1,13 

Płytka zaworu 

2 

2 

A 

7 

411.004*140.4 

I 

Gniazdo zaworu 

2 

2 


8 

897*042.910*4 

1 

Uszczelka 

2 

2 


1 9 

442*10*18.0 

1 

Kołpak 

1 

1 


10 

442*10 *25*0 

1 

Uszczelka 

i 

1 


ii 

896*010.040*4 

1 

Sprężyna dociskowa 

1 

1 


12 

895*361.151*4 

1 

Talerz sprężyny 

1 

1 


13 

411.004.490.2 

1 

Oprawa zaworu kowpletna 

i 

1 


14 

411.004*150.4 

13 

Trzpień 

i 

1 


15 

411*004.492*4 

13 

Oprawa zaworu 

1 

1 


16 

896*480*010.4 

13 

Sprężyna zaworu tłocznego 

1 

1 


17 

895.105.660.4 

13 

Podkładka 

1 

1 


18 


13 

Pierścień osedczy 3,2 

ZN-71/MPM/06-08001 

1 

1 


19 


1 

Głowica 

i 

1 


20 

0054/31-011/8 


Łożysko kulkowe 6305 

PN-79/M-86100 

2 

2 


21 



Wpust czółenkowy 5x6,5 
PN-73/M-85008 

i 

1 


22 

601*01.165* 

04*1 


Wał korbowy 

1 

1 


23 

X51.20.33 


Tarcza ustalajęca duża 

1 

i 


24 

895.109.470.4 


Podkładka 

4 

4 


25 



Śruba M8x20-5.8-II 

PN-74/M-82105 

4 

4 


26 

HS11.45X 


Tłok koapletny 

1 

i 


26 

H811.45X/60 t 5 


Tłok koapletny nadwyaiarowy 
960,5 

1 

1 


26 

HSli.45X/61 


Tłok koapletny nadwyaiarowy 

961 

i 

i 


27 


26 

Pierścień oaadczy 15W 
PN-76/M-85111 

2 

2 



URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.113,000 


T 82 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

28 

442.15.02.0 

26 

Sworżeń tłokowy 

1 

l 


29 


26 

Tłok 

1 

1 


30 

442*15.04*0 

26 

Pierścień zgarniający 

1 

1 


30 

442.15.04.0/ 

60,5 


Pierścień zgarniający nadwywia- 
rowy 060,5 

1 

l 


30 

442.15.04.0/ 

61 


Pierścień zgarniający nadwynla- 
rowy 061 

1 

1 


31 

442*15*03*0 

26 

Pierścień uszczelniający 

2 

2 


31 

442.15.03.0/ 

60,5 


Pierścień uszczelniający 
nadwynierowy 060 f 5 

2 

2 


31 

442.15.03.0/ 

61 


Pierścień uszczelniający 
nadwyaiarowy 061 

2 

2 


32 

HS11.05 


Uszczelka głowicy 

1 

i 


33 

HS11.44 


Cylinder 

1 

1 


34 

601.01.121. 

14.3 


Korbowód 

1 

1 


35 



Łożysko walcowe NU 4907 VC 3 
TGL-2988/01 /NRD/ 

1 

i 


36 

X51.20.34 


Tarcza ustalająca mała 

i 

i 


37 



Pierścień osadczy 32 Z 
PN-76/M-85111 

i 

1 


38 

0054/61-031/0 


Podkładka sprężysta Z 8,2 

PN-77/1-^82008 

4 

4 


39 



Nakrętka M8xl-5-II 

PN—75/M-82144 

4 

4 


40 

HS11.04 


Uszczelka cylindra 

1 

1 


41 



Śruba dwustronna M8xM8xlx20-5.6 
PN-60/M-82163 

4 

4 


42 



Wkręt z łbem stożkowy* 

M6xl2—5.8-II PN-74/M-82209 

3 

3 


43 

HS11.33 


Pokrywka 

1 

1 


44 

HS11.35 


Uszczelka odpowietrznika 

1 

4 


45 



Uszczelka 10 PN-64/M-73153 

1 

i 


46 

HS11.27 


Korek 

1 

i 


47 

HS11.29 


Obsada wskaźnika 

1 

1 


48 

HS11.31X 


Wskaźnik kompletny 

i 

1 


49 

781.10.010. 

04.0 


Pierścień uszczelnlajęcy 

i 

1 

■ 
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0042•113.000 


T-82 


Nr 

Oznaczenie 

Nr doz . 

I 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

50 

HS11.26 


Uszczelka korka wlewu 

1 

l 


51 



Tabliczka znanionowa Bi,2 

ZN-78/MPM/O6-08040 

1 

1 


52 

HS11.51X.2 


Obudowa konpletna 

1 

1 


53 

0054/23-130/8 

52 

Nakrętka M6-5-II 

PN-75/M-82144 

6 

6 


54 

0054/61-030/7 

52 

Podkładka sprężysta Z 6,1 

PN-77/M-82008 

6 

6 


55 


52 

Obudowa tylna 

1 

i 


56 

601.01.164. 

04.9 

52 

Śruba pasowana 

2 

2 


57 


52 

Śruba M6x30-5.8-II 

PN-74/M-82105 

2 

2 


58 


52 

Obudowa przednia 

i 

1 


59 

HS11.39 

52 

Śruba 

2 

2 


60 

0054/62-051/3 


Pierścień osadczy 62 W 
PN-76/M-85111 

1 

1 


61 



Pierścień uszczelniający 

A 25x62x7 PN-72/M-86964 

1 

1 


62 



Podkładka 21 PN-59/M-82022 

1 

1 


63 



Nakrętka M20xl,5-04-II 
PN-74/M-82153 

1 

1 



Uwaga: 

^ ... . ! — - — 

A - dc 

zespołu poz*13 wchodzi poz.6 - 

1 szt 




URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.113.000 INSTALACJA PNEUMATYCZNA - ODOLEJACZ T-83 


v~ 

i\ > 

Oznaczenie 

Nr doz . 

1 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

DOZ. 

C-330M 

C-335M 

i 

42.480.150. 

07/d 


Korek 

1 

1 


2 

42.480.150. 
17/c 


Uszczelka 

l 

l 


3 

42.480.150. 

24/d 


Uszczelka 

1 

1 


4 

42.480.150. 

25/c 


Tulejka 

l 

1 


5 

42.480.150.26 


Kołek 02,5h8xl5 

PN-72/H-84020 

1 

1 


6 

42.480.150.06 


Sprężyna 

1 

l 


7 

42.480.150. 

18/c 


śruba regulacyjna 

1 

1 


8 



Nakrętka M6-5-II 

PN-75/M-82144 

1 

1 


9 

42.480.150.08 


Korek 

l 

l 


10 

42.480.170.24 


Uszczelka 

l 

l 


11 

42.480.150.04 


Sp rężyna 

1 

1 


12 

42.480.150. 

19/a 


Talerzyk 

l 

1 


13 

42.480.150.20 


Uszczelka 

1 

1 


14 

42.480.150.21 


Trzpień rozpierający 

l 

l 


15 

42.480.150. 

Ol/C 


Korpus 

1 

1 


16 

42.480.150.10 


Uszczelka 

l 

1 


17 

42.480.150.22 


Rurka rozpierająca 

l 

1 


18 

42.480.150. 

16/a 


Korek spustowy 

l 

1 

I 

19 



Łańcuszek instalacji sanita¬ 
rnych L ~ 100 

l 

1 


20 

42.480.150.15 


Ucho łańcuszka 

1 

1 


21 

42.480.150.il 


Uszczelka 

1 

l 


22 

42.480.150. 

03/c 


Odolejacz - filtr 

1 

1 


23 

42.480.150.05 


Sp rężyna 

1 

1 


24 

42.480 .lSO.O^I 

U 

Korpus 

l 

1 


25 

42.480.150.12 


Uszczelka 

1 

1 


26 

42.480.150.13 


Talerzyk oporowy 

1 

l 
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0042*113.000 T-83 


Nr 

A 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

uznaczeme 

C-330M 

C-335M 

27 



Makrftka M18x1,5-04-1 

PN-74/H-82153 

1 

1 


28 

42.480.150.23 


Uszczelka 

1 

1 


29 

42.480.150. 

14/b 


Nakrętka bo tyłkowa 

1 

1 



URSUS C-330M, C-335M 1988 














































17 
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INSTALACJA PNEUMATYCZNA 

0042.481*000 T-84 

REGULATOR CIŚNIENIA 


Nr 

^1 ^ 9 \ f 1 ^ p A m ł. « ^ 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

oznaczenie 

C-330M 

C-335M 

1 

42.480.170-13 


Uszczelka zaworu 

2 

2 


2 



Śruba M8x35-4.8-III 

PN-74/M-82105 

4 

4 


3 

42.480.170- 

-01/8 


Korpus 

i 

i 


4 

42.480.170- 

-27/a 


Tłoczek 

i 

i 


5 

42.480.170-26 


Uszczelka guaona 

i 

i 


6 

42.480.170- 

-22/b 


Korek odpowletrzajęcy 

i 

i 


7 

42.480.170-24 


Podkładka 

i 

i 


8 

42.480.170- 

-23/c 


Korek 

i 

i 


9 

42.480.170-02 


Korek odpowietrzający 

i 

i 


10 

42.480.170-03 


Uszczelka 

i 

i 


11 



Podkładka 4.3 PN-78/M-82007 

2 

2 


12 

42.480.170- 

-31/8 


Siatka filtra 

10 

10 


13 

42.480.170-04 


Meabrana 

1 

1 


14 

42.480.170- 

-06/s 


Przekładka 

1 

1 


15 

42.480.170- 

-06/b 


Talerzyk dociskowy 

1 

1 


16 

42.480.170-07 


Podkładka sprfżysta 029x5,5 

2 

2 


17 

42.480.170-17 


Sp rężyna 

1 

1 


18 

1 * 

O fs) 
GD • 

o 

• 

cl 

1 


Czepiec sprężyny 

1 

1 


19 



Nakrftka M8-5-II 

PN-75/M-82144 

5 

5 


20 

42.480.170-21 


Śruba N8x36 

1 

1 


21 



Podkładka sprężysta 8,3 

PN—77/M-82008 

4 

4 


22 

42.480.170-32 


Kołek walcowy 03bllx3O 

1 

1 


23 

42.480.170- 

-12/b 


Zawór 

2 

2 


24 

42.480.170-20 


Sp rężyna 

1 

1 


25 

42.480.170-10 


Podkładka 

2 

2 


26 

42.480.170- 

-18/c 


Korek 

1 

1 
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0042.481.000 


T-84 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

C-B30M 

C-335M 

27 

28 

42.480.170- 
-09/c 

42.480.170- 11 


Łęcznik 

Sprężyna stożkowa 

1 

l 

< 

j 

1 

l 



































19 


26 
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0042.481.000 


INSTALACJA PNEUMATYCZNA 
ZAWÓR HAMULCOWY 


T-85 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

Dodze- 

i 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

42.480.160. 

lOe 


Korek 

1 

1 


2 

42#480.170*24 


Uszczelka 

1 

1 


3 

42.480.160. 

16/c 


Sprężyna 

1 

l 


4 

42.480.160. 

13/c 


Grzybek 

1 

l 


5 



Nakrętka M6 PN-75/M-82144 

4 

4 


6 



Podkładka sprężysta 6.1 
PN-77/M-82008 

4 

4 


7 

42.480.160. 

02/c 


Korpus 

1 

i 


8 

42.480.160. 

18/c 


Siatka 

2 

2 


9 

42.480.160. 

16/c 


Podkładka 

1 

1 


10 

42.480.160 .09 


Sprężyna 

1 

1 


11 

42.480.160.08 


Uszczelka 

1 

1 


12 

42.480.160. 

07/g 


Tłoczek 

1 

1 


13 

42.480.160. 

05/c 


Nakrętka naprężajęca 

1 

1 


14 

42.480.160.17 


Sprężyna 

1 

1 


15 



Śruba M6x36-6.6-II 
PN-74/M-82105 

4 

4 


16 

42.480.160. 

26/f 


Końcówka spawana z tłoczkiea 

i 

1 


17 

42.480.160. 

Ol/f 


Korpus 

i 

i 


18 

42.480.160. 

06/c 


Siatka 0.2x0.2 

i 

1 

1 











































17 
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0042*481*000 


INSTALACJA PNEUMATYCZNA 

ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM 


T-86 


Nr 

DOZ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


Oznaczenie 


TZ 36-06-01 
TZ 36-06-03 
TZ 36-06-02 
TZ 36-05-08 
TZ 36-05-07/b 
TZ 35-06-04/b 
TZ 35-06-11/a 
TZ 35-06-09 


Nr poz. 
podze¬ 
społu 


Nazwa podzespołu lub częśc 


Korpus złęczs 
Sprężyna 

Zawór 

Uszczelka 

Pierścień dociskowy 
Pokrywa 

Podkładka odległościowa 

Kołek 


Sztuk 


0330 M 


l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 


C-335M 


l 

i 

l 

l 

l 

l 

l 

l 


Uwagi 
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0042.391 .000 PRZYSTAWKA PASOWA (na żądanie) 


T 87 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 

Dadze- 

■ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

-1 

0054/21-060/9 


Śruba Ml 0x20-5.6-B 

PN-85/M-821 05 

4 

4 


2 

0054/61 -121 /O 


Podkładka sprężysta Z 10,2 
Fe/Zn9cC PN-77/K-82008 

12 

12 


5 

0050/02-272/1 


Pokrywa przystawki pasowej 

1 

1 


4 

0054/65-010/9 


Zaślepka A40 BN-74/3611 -01 

1 

1 


5 

0054/31 -011/1 


Łożysko kulkowe zwykłe 6210 

PN—85/M—86100 

2 

2 


6 

0050/02-273/0 


Uszczelka pokrywy przystawki 
pasowe j 

5 

3 


7 

0054/69-320/2 


Korek Ml 4x1 ,5 PN-74/S-36055 

1 

1 


a 

0054/61 -253/1 


Pierścień uszczelniający 14x20 
ZN-76/MPC/06-03126.3 

1 

1 


9 

0050/02-270/0 


Korpus przystawki pasowej 
zewnętrzny 

i 

1 


10 

0054/26-031 /o 


Wpust pryzmatyczny Al 4x9x40 

PN-70/M-85005 

1 

1 


11 

0050/02-254/2 


Tuleja 

1 

1 


12 

0050/02-253/1 


Koło zębate pędzące 

1 

1 


13 

0054/51-011/7 


Pierścień uszczelniający 

A50x80x1 0 PN-7 2/M-86964 

1 

1 


14 

0050/02-266/0 


Uszczelka korpusu zewnętrznego 

3 

3 


'l 5 

0054/21 -062/1 


Śruba ŁH 0x28-5.6-B 

PN—85/M-821 05 

4 

4 


16 

0050 / 02 - 271/2 


Korpus przystawki pasowej 
wewnętrzny 

1 

1 


17 

0050/02-277/0 


Uszczelka przystawki pasowej 


1 


18 

0054/61 -1 21 /I 


Podkładka sprężysta Z 12,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

4 

4 


19 

0054/21 -063/5 


Śruba Ml 2x35-8.8-B 

PN-85/M-821 05 

4 

4 


20 

0050/02-264/0 


Koło pasowe przystawki 

1 

1 


21 

0054/61 -011 /8 


Podkładka K 21 Fe/Zn9cG 
PN-78/M-82006 

1 

1 

■ 


22 

0054 / 23-001 /O 


Nakrętka koronowa 

A K20x1 ,5-06-1 

PN —8 6 /Li-321 59 

1 

1 


23 

0054/28-012/3 


Zawleczka S-Zn-40x40 


1 


24 

0054/21-062/8 

1 

Sruba M8x1 8-5.6-B 

PN-85/K-821 05 

4 

1 

4 

_ 1 
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004-2. 391 .000 


T 87 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

0330M 

0335M 

25 

0054/61 -120/9 


Podkładka sprężysta Z 8,2 
Fe/Zn9cC PN-77/M-82008 

4 

4 


26 

0050/02-261 /O 


Pokrywa obudowy łożysk 

1 

1 


27 

0054/21-072/6 


Śruba Ml 0x25-8.8-A 

PN-85/M-82105 

4 

4 


28 

0050/02-265/0 


Uszczelka obudowy 

5 

5 


29 

0050/02-278/0 


Uszczelka obudowy 

2 

2 


50 

0050/02-259/0 


Wałek z kółkiem zębatym 

1 

1 


51 

0054/26-01 0/8 


Wpust czółenkowy 6x9 
PN-73/M-85008 


1 


52 

0054/32-010/9 


Łożysko stożkowe 30207 
PN-75/M-86220 

2 

2 


55 

0050/02-258/0 


Obudowa łożysk stożkowych 

1 

1 


54 

0050/02-256/0 


Podkładka odginana 


1 


55 

0050/02-257/1 


Nakrętka okrągła 

1 

1 


56 

0050/02-263/0 


Uszczelka pokrywy obudowy 

1 

1 


57 

0054/51 -01 0/6 


Pierścień uszczelniający 
A28x47x10 PN-72/M-86964 

1 

1 
























26 


25 
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0042 . 441.000 WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA T-88 


Nr 

r\ 

Nr poz. 

podze¬ 

społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

u z.n g c z 9 n? ^ 

i 

i 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/11-060/1 


Żarówka T8/2 12V 2W BA98 
PN-78/E-85101 

l 

i 


2 

0054/11-060/7 


Żarówka T8/4 12V 4W BA9s 
PN-78/E-85101 

1 

1 


3 

0054/11-060/8 


Żarówka Cli 12V 5W SV 8,5/8 
PN-78/E-85102 

1 

l 


4 

0054/11-061/5 


Żarówka F2 12V 35W BA20s 
PN-78/E-85101 

1 

l 


5 

0054/11-061/6 

1 

i 

i 


Żarówka P25-1 12V 2IW BA15s/19 
PN-78/E-85101 

1 

l 


6 

0054/11-062/0 


Żarówka R2 12V 45/40W P45t-41 
PN-78/E-85100 

1 

1 


7 

0054/54-010/3 

< 


Pas klinów A 1250 

PN—66/M-85201 

l 

1 


8 

0054/54-011/0 

, i 

i 


Pas klinowy B 1120 

PN-66/M-85201 

1 

l 


9 

0054/41-050/1 


Szczypce uniwersalne RSUa-180 

PN-71/M-64440 

l 

1 


10 

0054/41-080/8 


Klucz nasadowy RWSdA 13x17 
PN-71/M-64990 

1 

l 


ii 

0054/41-080/9 


Klucz nasadowy RWSdA 19x22 
PN-71/M-64990 

l 

1 


12 

0054/41-081/1 


Klucz nasadowy RWSdA 24x27 
PN-71/M-64990 

l 

1 


13 

0054/41-081/4 

' 


Klucz nasadowy RWSdA 30x32 

PN-71/M-64990 

1 

1 


14 

0054/41-070/1 


Klucz płaski RWPd 9xll-C 
PN-71/M-65010 

l 

l 


15 

0054/41-070/2 

1 

i 

Klucz płaski RWPd 10xl2-C 
PN-71/M-65010 

1 

1 


16 

0054/41-071/0 


Klucz płaski RWPd 13xl7-C 

PN-71/M-65010 

l 

1 


17 

0054/41-071/1 

i 


Klucz płaski RWPd 19x22-C 

PN-71/M-65010 

l 

1 


18 

0054/41-071/5 


Klucz płaski RWPd 24x27-ć 

PN-71/M-65010 

l 

1 


19 

0054/41-071/8 


Klucz płaski RWPd 30x32-0 

PN-71/M-65010 

l 

1 


20 

0050/02-511/0 

i 


Kluczyk do stacyjki 

l 

1 


21 

i 

0060/48-528/0 


Przewód do poapowania dętek 

l 

1 


22 

0050/18-105/0 


Manoaetr MSB-1 

l 

1 

i 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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0042.441.000 


T-88 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

23 

0042/44-005/0 


Torba narzędziowa 

l 

1 


24 

0054/41-250/3 


Szczellnoaierz pojedyńczy 

MtfSa 0.2-100 PN-75/M-53390 

l 

1 


25 

0050/02-809/1 


Klucz 60 

l 

l 


26 

0042/44-004/0 


Młotek ślusarski kompletny 

l 

l 


27 

0050/58-505/1 


Pudełko do żarówek 150x77x55 

1 

l 


28 

0050/02-832/0 


Klucz nasadowy dwustronny 
sześciokętny 8x10A 

l 

1 


29 

0050/48-521/0 


Wkrętak RWWa 4x125 

l 

1 


30 

0050/02-881/0 


Wkrętak RWWa 7x200 

l 

1 


31 

0050/02-815/0 


Swarównica ręczna 

1 

1 


32 

0050/02-860/1 


Instrukcja obsługi C-330M. 
C-335M 

1 

1 


33 

0054/41-180/2 


Przetyczka RWYf A-5 

PN-75/M-65060 

1 

l 


34 

0054/41-180/4 


Przetyczka RWYf A-8 

PN—75/M—65060 

1 

l 


35 

0054/41-180/6 


Przetyczka RWYf A-10 
PN-75/M-66060 

l 

1 


36 

0054/41-180/6 


Przetyczka RWYf A-12 

PN—75/M-65060 

1 

l 


37 

0050/00-446/0 


Rozpylacz 01Z1042 

2 

2 


38 

0054/14-081/0 


Bezpiecznik topikowy D-8 

RN-74/3687-03 

5 

5 


39 

0080/25-007/9 


Trójkęt ostrzegawczy 

BN-72/3606-01 

1 

i 


40 

0050/18-197/0 


Pasek dł.450 

1 

i 






























m 
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0042*450*000 T-89 

(na żądanie) 


Nr 

Oznaczenie 

Nr poz. 
podze¬ 
społu 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Uwagi 

poz. 

C-330M 

C-335M 

1 

0054/41-230/1 


Dźwignik hadrauliczny przenośny 
- 3,2 PN-72/M-45105 

1 

1 


2 

0050/10-623/0 


Wkład papierowy filtru paliwa 
2201/10/A 

1 

l 


3 

0050/48-542/0 


Lanpa przenośna z wtyczką 
koncentryczną 

l 

l 


4 

0054/41-010/1 


Przebijak okrągły 2B 
BN-75/4513-05 

1 

1 


5 

0050/02-511/0 


Kluczyk do stacyjki 

1 

1 


6 

0050/02-851/0 


Eaalla zaprawkowa w kolorze 
aaekl 1 błotników 

1 

l 


7 

0050/02-852/0 


Eaalia zaprawkowa w kolorze 
korpusu ciągnika 

1 

1 


8 

0050/00-123/0 


Uszczelka pokrywy 

1 

1 


9 

0042/02-209/0 


Uszczelka głowicy 

l 

l 


10 

0042/15-206/0 


Przewód wysokiego ciśnienia 

1 

l 


11 

0050/00-375/0 


Uszczelka przewodu wydechowego 

l 

l 


12 

0050/00-150/1 


Uszczelka 

2 

2 


13 

0050/00-410/0 


Wkład filcowy koapletny 

1 

1 


14 

0050/00-523/1 


Uszczelka 

1 

1 

| 


URSUS C-330M, C-335M 1988 
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II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Ił 

H 

II 


ERRATA 

błędów dostrzeżonych w druku Katalogu Ursus C-330M/C-335M 


Tablice opisowe 






str 


wiersz 


i 

i 



! 15 od dołu 


jest 


powinno być 



I 19 od dołu 


i ... WJS50.8 
1 - 


I 

1 

1 


WJIS50.8 


1 


| UKŁAD PALIWOWY-POKPA 
, WTRYSKOWA 


1 


UKŁAD PALIWOWY—POMPA WTRYSKOWA 
P22T17a-7,5•69B1RYP 


^ I o ^ . I TrTM\T^ 1 ttt ta r;iTi ™ rMtr 


8 od dołu 1 


1 


LI 


...POMPA HYDRAULICZNA 
PZ18AT 


12 od góry 


! 4 od góry 


1 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 


•.*PCfi£PA HYDRAULICZNA 
PZ18AT 


Katalog zawiera tablica 


...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT 


...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT 


11 


{21 od góry { C-335M 198?" 


I 

I 


Katalog zawiera tablice 


2 


r 


! 1 od góry [ 


ZAKIANNYCH 


C-335M 1988" 


... ZAMIENNYCH 


J poz. 1 7 


1 

1 

1 


C 


| 10 od góry 
pod opisem 


1 

i 

r 

i 

I 

1 

1 


/na części 2amienne/ 


C-stosować alternatywnie 


prawym górnym roguj 


T-4 



1 

13 od góry | 
j poz. 10 j 

—j- 1 - 

1 1 

| 15 od góry J 

1poz. 12 1 

1 ^ 1 


x — 


odoliwiający 


... odoliwiający, wymiar 
naprawozy 


2 


l 

l 

1 
1 
1 


1 


- 1 - 

j 12 od dołu j Tłok na części zamienne 

1 


7 


i poz. 13 


' Tłok, wymiar naprawczy 


ii 

1 


II 

II 

II 

tl 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

K 

II 

i! 

11 

M 

II 

li 

I! 

II 

U 

II 

II 

II 

II 

U 

Ił 

II 

8 

U 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

H 

II 

11 

ww 

K 
U 
II 
I 

I 

II 

8 

ii 

li 

II 

II 

II 

II 

ii 

ll 

11 

u 

11 

ll 

u 

11 

u 

u 

u 

li 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

II 


! 


11 od dołu 


L 

1 

1 

1 


-1— 


_ I! 


I 


I 




j 2 od góry j POMPA WTRYSKOWA PZZT 


i I # 



2 od góry | WTRYSKIWAG2 WJ1550.8 


H 

I 

_L 


21 
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CIĄGNIKI ROLNICZE 

URSUS 

C-355, C-355M, C-360 


Katalog części 





004ó,6.V7(>0/0 
0046,65-700 0 

0046/6> 700/0 

0046< 46- i0O/0 
0046/56-200/4 
0046/66^300/1 
0046/67* 600 r 0 


0046/66-600/0 

0046/66-600/0 

0046/66-600/0 

0046/66-800/0 

0046/ 66- 800-'0 

0046/46-900/0 

0046/46-900/0 


lnstLdjcjaelektryC 2 na.Mask.il 
Instalacja elektryczna. Tyl 1 mg 

ni k 3 . .. . 

Instalacja elektryczna. Tablica 

rozdzielcza .. 

Przystawka pasowa (na żądanie) 

Obciążniki kol tylnych . 

Obciążniki osi przedniej .. 

Dolny hak transportowy, zaczep wahliwy- 
standard. Zaczep do przyczep jedno¬ 
osiowych - (naządaniel . . ., .. 

Kabina kierowcy (I) . 

Kabina kierowcy (II) . 

Kabina kierowcy (III) 

Ukfad sterowania hamulców powietrznych 

przyczepy . 

Układ sterowania hamulców powietrznych 

przyczepy. Zawór hamulcowy . 

Zbiornik powietrza z przewodami . 

Zbiornik powietrza z przewodami 
Regulator ciśnienia .. 


54/1 

54/2 

54/3 

55 

56 

57 


58 

59 

60 
61 

62 

62 A 

63 

6 3 A 


0(14fv 67-01HJ O 

Błotniki przednie (na zadanie! 

64 

0046 68-U91I O 

Podni^nik hydrauliczny 

v a- 

65 

0046.48-000 1 

Podnośnik hydrauliczna Mechanizm 

» * 



podnoszenia . 

66 

0046 48' 100 2 

Piyinosntk hydrauliczna Rozd/ic- 

«* ► 



bicz . 

... 67 

004 6< 48-200: 1 

Podnośnik hydrauliczny Mechanizm 



sterujący 

68 

U04h, 4K-400. 0 

Pokrywy tylnego moslu. 

. 69 

0046/48-5(10,0 

Wyposażenie narzędziowe ciągnika - 



standard . 

. 70 

0046. 48-700.0 

Wyposażenie narzędziowe ciągniku - 



(na zadanie) . 

71 

0046/49*000,0 

C zęsci rożne . 

72 

SKOROWIDZ. 

1. Części rysunkt 

iwc wgo2naczeń ZM ..Ursus 

• • 158 

2. Część* rysunkowe wg oznaczeń kooperantów 

173 

3. Części znormalizowane wg kolejności numerów 


indeksowych 

%«•«-" •- - 1 *. 

178 

4 Części znormalizowane wg kolejności norm 

180 


WIADOMOŚCI OGOLNE 


Katalog obejmuje części kołowych ciągników rolni¬ 
czych Ursus C-355, C-355M 1 C-360. 

Część, która uległa zmianom wpływającym na za¬ 
mienność jest podana w tablicy katalogu kilkakrotnie 
pod jedną pozycją oznaczoną dodatkowo kolejnymi 
literami, np.: 5, 5a 5b itd. W tych przypadkach za 
nazwą części zaznaczono w nawiasie numer silnika, 
ciągnika lub podnośnika, ograniczający zastosowanie 
danej części. Dla części, które uległy zmianom nie 
wpływającym na zamienność podano w kolumnie 
„Oznaczenie" aktualne numery części, a w kolumnie 
„Nazwa** — w nawiasie numery części przed zmianą 
oraz dla informacji numery silnika, ciągnika lub pod¬ 
nośnika, od których zmiany zostały wprowadzone. 

Na końcu niektórych tablic są podane podzespoły 
nie mające pozycji na rysunkach. W tych przypad¬ 


kach za nazwami podzespołów wymieniono w nawiasie 
numery pozycji wchodzących w skład danych pod¬ 
zespołów. W przypadku zastąpienia kompletnego ze¬ 
społu nowym zespołem o odmiennej konstrukcji nowa 
tablica otrzymuje numer tablicy dotychczasowej ła¬ 
many przez kolejną cyfrę, np.: 36/1, 36/2 itd. z zazna¬ 
czeniem numeru ciągnika, od którego obowiązuje. 

Skorowidz numerowy opracowano oddzielnie dla 
części rysunkowych i znormalizowanych W skorowi¬ 
dzu numerowym części rysunkowych podano również 
części obce, wchodzące w skład zespołów dostarcza¬ 
nych przez zakłady kooperujące. 

Opisy ważniejszych zmian w katalogu są publiko¬ 
wane w Informatorze ZPC „Ursus" stanowiącym 
wkładkę do dwutygodnika „Mechanizacja Rolnictwa”. 


OZNACZENIA 


Do oznaczenia zespołów, podzespołów 1 części zasto¬ 
sowano dzieiięciocyfrowe symbole. Pierwsze cztery 
cyfry symbolu są numerem kierunkowym (członem 
rozpoznawczym). Zespoły i podzespoły ciągników 
C-355, C-355M i C-360 mają numer kierunkowy 0046, 
części rysunkowe numer 0050, a części znormalizowa¬ 
ne numer 0054. Numer kierunkowy jest oddzielony 
ukośną kreską od pozostałych cyfr. 

W oznaczeniach zespołów i podzespołów pierwsza 
cyfra następująca po numerze kierunkowym 0046 
oznacza rodzaj zespołu. Druga i trzecia cyfra, rozdzie¬ 
lone kreską poziomą, oznaczają kolejny numer ze¬ 
społu. Dwie ostatnie cyfry w członie zawartym mię¬ 
dzy kreskami skośnymi oznaczają numer podzespołu, 
zaś cyfra za drugą kreską ukośną jego wersję. 

Przykład: w tablicy ?, po z. 12 ssak kompletny ma 
oznaczenie 0046/60-705/1: 0040 — numer kierunkowy 
dla C-355, C-355M, C-360, 6 — rodzaj zespołu, 07 — 


numer zespołu, 05 — numer podzespołu, 1 — wersja 
podzespołu. 

W oznaczeniach części pięć cyfr między kreskami 
ukośnymi oznacza kolejny numer części, zaś cyfra za 
drugą kreską ukośną wersję części. 

Przykład: w tablicy 3, poz. 10 tłok ma oznaczenie 
0050/50-307/0; 0050 — numer kierunkowy części ry¬ 
sunkowej, 50-307 — numer części, 0 — wersja części. 

W oznaczeniach części znormalizowanych wśród 
sześciu cyfr następujących po numerze kierunkowym 
0054 można wyróżnić trzy grupy dwucyfrowe. Pierw¬ 
sza grupa cyfr oznacza rodzaj części znormalizowanej, 
druga numer normy, a ostatnia wymiar części i ma¬ 
teriał, z którego ta część została wykonana. 

Wyjątek od wyżej podanych zasad oznaczania sta¬ 
nowią niektóre podzespoły i części obce produkowane 
przez kooperantów. 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1981 r. 
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0046/62- 500/1 
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Układ korbowy . 

Układ rozrządu . 
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Instalacja paliwowa . 

Instalacja paliwowa, Pompa wtrys¬ 
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* - r ■ • ■ ■ I • » * • 

Instalacja paliwowa. Regulator ob¬ 
rotów .... 


Instalacja paliwowa. Pompa zasila¬ 
jąca . 

0 1 ’ ' ' ' * 1 ' ą + t + 9 * • m m m . m m 

Instalacja paliwowa- Wtryskiwacz 
jarzmowy . 

Instalacja paliwowa. Filtr paliwa . 

Sprężarka .. . 

Odolejacz powietrza . 

Sprzęgło dwustopn i owe 

Filtr powietrza ., ,, 

Filtr powietrza . 

Układ chłodzenia .. 

Przewody wydech owe górne . 

Wyposażenie narzędziowe silnika 

S-4002, S-4003 sprzedawanego luzem 
Obudowa skrzyni biegów i bieg 

wsteczny . 

Wałki kompletne: sprzęgłowy, pośredni 

napędowy oraz reduktor (I) . 

Wałki kompletne: sprzęgłowy, pośredni, 

napędowyoraz reduktor(II) . 

Mechanizm zmiany biegów . 
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nicowy z blokowaniem (I) . 

Przekładnia główna i mechanizm róż* 

nicowyz blokowaniem (II) . 

Hamulec nożne (I) . 

Hamulce nożne (II). Sterowanie 
hamulców- 


1 

2 

0046/62-600/0 

Hamulce nożne (III). Pompa hamulców 
hydraulicznych i pompa hamulców 
hydraulicznych z wyrównywaczem 


2/A 


ciśnienia . 

3! 

3 

004 6 62-700/0 

Pedały i dźwignic . 

32 

4 

004 6 42-800/0 

Pólosie ze zwolnicami i kolami . 

33 

5 

0046/42-900/0 

Hamulccręcznv 

34 

6 

0046 63-300/0 

Oś przednia . 

35 

7 

004 6 83-300/0 

Oś przedni a . 

35/1 

8 

0046,'63-400/0 

Pólosie wysuwne nicresorowane z 


9 


kolami 6.00-18 . 

36 

10 

004 6 63-400/! 

Pólosie wysuwne niercsorowanc z 
kolami 6.00-16 . 

3 6/1 

11 

004683-400/0 

Półuś wysuw na z kołami 6.00-1 6 

3 6 2 


0046/63-500/0 

Mechanizm kierowniczy . . 

3 7. 3 1 :1 

12 

0046 63-800^0 

Sterowanie pompy paliwowe ) . 

38 


0046/44-600/1 

Pompa hydrauliczna 

39 

13 

0046/65-000/0 

Układzawieszenia narzędzi 

40 


004 6 55-100/1 

Hak transportowy . 

41 

14 

0046/65-200/1 

Zbiornik paliwa, wspornik deski 


15. 1 5/1 


rozdzielczej .. 

42 

16 

0046/65-300/0 

Maska . 

43 

17 

0046/65-400/0 

Siodło kierowcy 

44 

18 

0046/64-000/0 

Siedzenie kierowcy DS44/7 . 

44/1 

19 

0046/67-100/0 

Siedzenie Grammcra DS20/4 z zamo- 


19/1 


COW3riC(TI . , , . -. . 

44/2 

20 

0046/67-100/0 

Siedzenie Grammera DS20/4 . 

44/2/A 

21 

004^65-500/0 

Błotniki tylne i pomosty . 

45 

22 

0046/65-700/0 

Instalacja elektryczna i . 

46 

004665-700/0 

Instalacja elektryczna I. Przewody 


23 


końcówki, osłony . 

47 

0046/65-700/0 

0046/65-700/0 

Instalacja elektryczna I. Aparatura . 

Instalacja elektryczna I. Reflektory 

48. 48/1 

24 

0046/65-700/0 

i lampy . 

Instalacja elektryczna 1. Rozrusznik 

49, 49/1 

25 



50 

26 

004665-700/0 

Instalacja elektryczna I. Rozrusznik 

Rlla . 

50/J 

27 

0046/65-700/0 

Instalacja elektryczna I. Prądnica 

P 20d . 

51 

28 

004665-700/0 

Instalacja elektryczna I. Regulator 


29 

004 65-700/0 

prądnicy RG1 5d 

Instalacja elektryczna I. Zespół 

52 

30 


wskaźników obrotowych . 

53 


004665-700/0 

Instalacja elektryczna U . 

54 


Uran C-355, C-355M, C-360, 1981 r. 



































































KADŁUB SILNIKA (I) 


Zespól 0046/60-100/0 




Nr pas. 

Oznaczanie 

Nazwa podzespołu lub części 

Situ* 

1 

a 

3 

4 

1 

0050/50-117/0 

Pierścień uszczelniający 

8 

2 

0050/50-116/0 

Tuleja cylindrowa 

4 

3 

0054/21-002/2 

Śruba M8Xl6-5*> fosf- 
PN-58/M-02117 

2 

4 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 

8,2 fosf. PN-65/M-82028 

2 

5 

0050/60-155/0 

Wspornik prądnicy 
(Od nr 228200 zamiast 
0050/60-154/0) 

1 

fi* 

0050/60-125/0 

Kadłub silnika 

1 

7 

0050/50-124/0 

Korek 

5 

8 

0050/72-127/0 

Podkładka uszczelniająca 
10X14 (zamiast 
0050/40-155/0) 

5 


Nr por 

Oznaczenie 

• 

Nazwa podzespołu lub csęfcl 

szmk 

i 

a 

3 

4 

9 

0050/50-133/0 

Śruba dwustronna 
głowicy I 

15 

10 

0050/50-131/0 

Śruba dwustronna 
głowicy 11 

1 

U 

0054/21-102/2 

Śruba dwustronna 
MBX20-5.8 fosf, 
PN-60/M-821 31 

2 

12 

0050/72-140/0 

Podkładka uszczelniająca 
18X24 (zamiast 
0050/40-150/0) 

1 

13 

0050/50-127/0 

Korek kanału olejowego 

1 

14 

0046/50-121/0 

Wskaźnik oleju 
kompletny 

1 

15 

0050/40-144/0 

Zaślepka 

i 




Ursus C-355, 035 SM, C-360, 1*78 r 






}6 

17 


19 
20 • 


2/« 

22 ** 


23 


24 




27 

28 

29 

30 


34 *• 
JJ** 

56 


0050/50-125/0 

0054/21-101/0 


/« 0054/21-100/6 


0050/50-122/0 
0050/50-111/0 


0050/50-109/0 

0050/50-128/0 

0050/50-129/0 

0050/50-110/0 


25** 0050/50-123/0 
26* 0050/60-103/0 


004 6/60-113/0 
0050/50-106/0 
0050/50-105/0 
0054/61-230/3 


3 / 0054/21-063/9 


32* 0050/60-102/0 


33* 0050/60-101/0 


0050/50-108/0 

0050/50-107/0 

0050/50-132/0 


36a 0050/60-104/0 


3 7 000 54/21-212/9 
38 0054/61-121/0 


Śruba 

Śruba dwustronna MI0x35-5.8fosf. 
PN-60/M-82131 

Śruba dwustronna M 10x28-5.8 fosf. 

PN- 60/M- 82131 

Uszczelka 

Pólpierścień łożyska ustala¬ 
jącego - górny 

Panewka tylnego łożyska- górna 
Fółpienścieri łożyska ustala¬ 
jącego - górny 
Półpicrścieó łożyska ustala¬ 
jącego - dolny 
Panewka tylnego łożyska- 
dolna 

Pólpierścień łożyska ustala¬ 
jącego-dolny 

Pokrywa łożyska tylnego (od nr 
silnika 334250 zamiast 
0050/50-130/0) 

Wspornik II z nakładką 
Podkładka zabezpieczająca 
Nakrętka MI4x 1,5 
Podkładka okrągła 6.5 
PN-65/M-82030 
Śruba M6x 12- 5.6 PN- 58/M- 
82117 

Pokrywa łożyska środkowego 
(od nr silnika 334250 zamiast 
0050/50-102/0) 

Pokrywa przedniego łożyska 
(od nr silnika 334250 zamiast 

0050/50-101/0) 

Panewka łożyska dolna 
Panewka łożyska górna 
Śruba dwustronna łożyska 
(do nr silnika 334249) 

Śruba dwustronna łożyska 
do nr silnika 3342 50) 

Śruba W 10x40 5.6 fosf. 

PN-5KM- S2I09 
Podkładka sprężysta ZI0,2 

Fe/Zn9 PN-77/M-82008 


39 0050/50-613/0 Uszczelka 

40 0050/ 72- 563/1 Korek z wycięciem 


41 0050/50-1 i R/0 


spustowy 


10 

10 


42 0054/61-120/7 Podkładka sprężysta Z6.1 Fc Fg 

PN-77/M-82008 

- 0046/60-107/0 Kadłub silnika z pokrywami 

łożysk (poz 6, 26. 29, 32. 33, 36) 

0046/40-101/0 Komplet panewek łożysk głównych 

i korbuwodowych na części 
zamienne (poz. 20-25, 34. 3 5 
oraz poz. 3- tablica 3) 

~ 0046/40-102/0 Komplet panewek łożysk głównych 

na części zamienne (poz. 20-25. 
34. 35) 

Cięśd t wymiarami naprawczymi 

— 0046/40-103/0 Komnlet nnnewek alóuż. 


0046/40-104/0 


Komplet panewek łożysk głów 
nych i korbowodowych, I wym 
naprawczy (N025) 

Komplet panewek łożysk glówi 
i korbowodowych. U wymiar 
naprawczy (NO 50) 


0046/40-105/0 Komplet panewek łożysk głównych 

i korbowodowych, HI wymiar 
naprawczy (N075) 

0046/40-109/0 Komplet panewek łożysk głównych 


0046/40- 


10 


i korbowodowych. 
naprawczy (N100) 
Komplet panewek 
i korbowodowych, 
naprawczy (N125) 


10 


004 6/4(V. 106/ 0 Komplet panewek łożysk głównych 

l wymiar naprawczy (N025) 
0046/40-107/0 Komplet panewek łożysk głównych 



0046/40- m m 
0046/40-111/0 

0046/40-112/0 
0050/40-10 5/0 


II wymiar naprawczy (N050) 

Kimiplct panewek łożysk głównych 
NI wymiar naprawczy (NO75) 
Komplet panewek łożysk głównych. 

IV wymiar naprawczy (Ni(XI) 
Komplet panewek łożysk głównych, 

V wymiar naprawczy (N 125) 
Podkładka lulci cylindrowej 
(wymiar naprawczy) 


* rm iya ttnwmiw 
M Z*n*wii* parami 



Urraa C-355, C-355M, C-380, 1978 r, 





! 

i 


■ 


8 Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 


Nr po* 


Oznaczenie 


Nuwł podzespołu lub części sztuk 



Nr pot. Otoinwlc Nuwi podiupotu lub części sztuk 


I 

0054/31-215/7 

Śruba M8XS5-5.« fosf. 
FN-58/M-82100 

2 

2 

0084/51-120/9 

Podkładka sprężysta 

Ba fosf. PN-60/M-42029 

45 

3 

0050/50-218/0 

Jarzmo prądnicy 

1 

4 

0054/81-010/8 

Podkładka okrągła 

8,4 fosf. PN47/M-820M 

1 

5 

0654/27-083/3 

Kołek walcowy 3nflXlO 
FN-flfi/M-85021 

2 

6 

0050/50-303/0 

Uszczelka 

1 

7 

0048/50-202/0 

Wkładka kondensacyjna 

1 

a 

0050/50-204/0 

Sprężyna 

J 

9 

0050/50-205/0 

Pokrywa 

1 

10 

0030/50-217/0 

Pokrywa boczna 

2 









20 

21 


0050/60-211/0 

0060/72-156/0 


22 


23 


0046/41-623/0 


0054/21-064/2 


24 


0050/50-208/0 


Miska olejowa 
Podkładka uszczelniają¬ 
ca (zamiast 0050/40-222/0) 
Korek ■ pusto wy 

M30XU 

Śruba M8X25-P-5.6 
cynk. FN-56/M-62117 (od 
ciągnika 145500) 
Uszczelka pokrywy 
przedniej 


25 


26 


0050/50-413/1 
0054/21 -210/5 


27 


0050/60-214/0 


26 


0050/55-223/0 


Pokrywa przednia 

Śruba M8X*5-5.6 fosf. 
PN-58/M-82100 

Przekładnia napędu 
licznika motogodzln (od n 
ciągnika 145500) 

Uszczelka (od nr ciągnika 

145500) 






KADŁUB SILNIKA (II) 

Przekładnia napędu licznika motogodzin 

0050/60-214/0 

Zespół 0046/60-200/0 T-2A 



Nr pac. 


1 


1 

2 

3 

4 


; 


Oznaczenie 


9 


0054/62-051/4 

0050/60-221/0 

0050/60-222/0 

0050/60-217/0 


Narwa podzespołu lub czyści 




Pierścień osadczy 24W 

FN-63/M-05111 

Korek 

Podkładka 

Koto zębate 


sztuk 


2 

2 

2 

1 


Nr poc 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk 


1 


5 

6 


7 

8 


0050/60-210/0 

0050/60-216/0 


0050/60-220/0 

0050/60-218/0 


Wałek 

Korpus przekładni 
napędu licznika 

Wałek 
Kolo zębate 


1 


1 

1 

1 
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Ursus C-355, C-355M, C-3S0, 1078 r. 











UKŁAD KORBOWY 


Zespól 0046/40-300/0 





Nr poz 


fu 


2 

3 

4* 

5 

6 


7 

8 


9 


Oznaczenie 


0054/26-030/8 


00>4 2 6-034/K 


0050/00 

0050/50 

0050/50 

0050/50- 

0054/62 


559/0 

312/0 

308/0 

311/0 

■050/4 


0050/50-313/0 

0050/73-138/0 


0050/73-239/0 


Nazwa podzespołu lub cztfcl Sztuk Nr j**. o znacie ale 


Wpust zaokrąglony 

pełny 10X8X45 

PN/M-83044 (do nr silnika 

3334yo) 

Wpust zaokrąglony A I0x 8x 56 
PN-70/M-8500 5 {od nr silnika 

333 500) 

Wkręt 

Półpanewka korbowodu 
Korbowód 
Tulejka korbowodu 
Pierścień osadczy 
sprężynujący 35w 
PN-63/M-85111 
Sworzeń tłokowy 
Pierścień tłokowy 
uszczelniający 95X3 
Pierścień tłokowy 
uszczelniający 95X3 
(chromowany) 


10 

0030/50-307/0 

11 

0050/73-385/0 

12 

0050/50-325/0 

13 

0050/40-303/0 

14 

0050/30-303/0 

14a 

0050/40-310/0 

15 

0050/50-304/0 

iSa 

0050/10-069/0 


Nerw* podzespołu lub csęicl Sztuk 


Tłok 

Pierścień tłokowy 
zgarniający 95X5 
Śruba korbowodu 
Podkładka odginana 
dwuotworowa 
(od nr silnika 204245) 
Śruba przeciwciężaru 
(do nr silnika 267195) 
Śruba przeciwciężaru 
(od nr silnika 267106) 
Podkładka śrub 
przeciwciężaru 
(do nr silnika 267195) 
Podkładka odginana 
(od nr silnika 267196) 


8 

8 


l 


6 


8 


4 


B 



Ursus C-35S, C-355M, C-360, 1978 r./1981 r. 


11 





25 

17 


18 

19 

20 
21 


22 


22 


24 


25 


25 


27 


28 


O 050/50-322/0 
0050/50-321/0 


0050/30-324/1 
0050/50-310/0 
0050/50-306/0 
0054/23-011/4 


0050/50-326/0 


0046/40-399/2 


0040/50-314/0 


0 054/31-014/0 


0064/27-080/3 


0050/50-316/0 


0046/50-397/1 


Zazębiać z 

Podkładka zabezpiecza¬ 
jąca 

Koło pasowe 
Odrzutnik oleju przedni 
Koło zębate rozrządu 
Zawleczka 3,2X25 

PN-69/M-32001 
Nakrętka śruby 
korbowodowej 

Wał korbowy komoletny 

(od nr silnika 268283 ^ 
zamiast 004 6^4(^399/0. 

0046/40-399/1) 1 

Odrzutnik oleju tylny 

kompletny 

Łożysko kulkowe 6304Z 
PN-W/M-66111 
Kołek walcowy 12n6X30 
PN-66/M-65021 (do nr silnika 
Wieniec koła333500-2 szi.) 

zamachowego 
Koła zamachowe 
z wieńcem 

(do nr silnika 267195) 


* zamawiać w komplecie fi04fl/so-na/v 


28 o 

0048/50-397/2 

Koio zamachowe 
z wieńcem 

(od nr silnika 267196) 

1 

29 

0030/50-318/0 

Podkładka śrub koła 

zamachowego 

(do nr silnika 204244) 

1 

29a 

0050/40-302/0 

Podkładka odginana 

dwu otworowa 

(od nr silnika 204245) 

2 

30 

0050/50-317/0 

Śruba koła zamachowe¬ 
go (do nr 165000, szt. 3) 

6 

— 

0048/50-323/0 

Korbowód kompletny 
(poz. 4, 5, 12, 21, 22) 

4 


10 


U 


Części z wymiarami naprawczymi 


0050/73-145/0 


0050/73-239/0 


0050/50-396/0 


0050/73-284/0 


Pierścień tłokowy 
uszczelniający 96X3 
Pierścień tłokowy 
uszczelniający 96X3 
(chromowany) 

Tłok (wymiar napraw 
czy 0 95) 

Pierścień tłokowy 
zgarniający 96X3 


UWAGA. Panewki korbowodowe z wymiarami naprawczymi znajdują się w kompletach panewek łożysk głów 


nycb i korbowodowych 


tablica 1 
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Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r./1981 







UKŁAD ROZRZĄDU 


Zespół 0046/40-400/0 




Nr poz 0 «wc 2 enle Ncrwa podzespołu lub częćck Sztuk 


Nr por. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części Sztuk 



J 

0050/40-420/0 

Drążek pcpychacza (od 


20 

0054/28-030/4 

Wpust zaokrąglony 




nr silnika 190300, za¬ 




0X6X20 PN/M-85044 

2 



miast 0040/50-406/0) 

8 

11 

0050/40-401/0 

Wałek rozrządu 0 Sfi 

1 

2 

0048/50-403/0 

Popychacz kompletny 

8 

12 

0054/02-04C/9 

Pierścień osadczy sprę¬ 


3 

0054/23-062/0 

Nakrętka M18Xl.$-5 




żynujący 20z 




PN-58/M-B2I54 

2 



PN-03/M-85111 

I 

4 

0050/50-404/0 

Podkładka zabezpiecza¬ 


13 

0050/50-421/0 

Oś koła pośredniego 

1 



jąca 

2 

14 

0050/50-422/0 

Podkładka 

2 

5 

0050/50-424/0 

Kojo zębate rozrządu 

2 

15 

0050/50-415/0 

Górne koto pośrednie 

1 

6 

0054/21 -062/2 

Śruba M3X16“5.8 


16 

0050/70-703/0 

Nakrętka łożyskowa 




PN-M/M-02117 

6 



KM4 

1 

7 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta BJ 


17 

0050/50-425/0 

Podkładka zabezpiecza¬ 




PN-05/M ^82029 

6 



jąca 

1 

8 

0050/50-402/0 

KcJnierz walka rozrządu 

1 

12 

0054/31-011/5 

Łożysko kulkowe 6204 


9 

0050/50-401/0 

Podkładka oporowa 




FN-55/M-86102 

2 



wałka rozrządu 

1 








Unos C-355, C-355M. C-360, 1978 r, 


13 













cd. T-4 



19 

0054/82-050/9 

20 

0054/62-040/4 

21 

0050/50-412/0 

22 

0054/31-010/5 

23 

0054/62-050/6 

24 

0050/50-416/0 

25 

0000/50-414/0 

26 

0050/50-408/0 

27 

0054/62-080/3 


Pierścień osadczy 
sprężynujący 47w 
PN-eS/M-85111 
Pierścień oaadczy 
sprężynujący 17z 
PN-W/M-85111 
Oś koła pośredniego 
Łożysko kulkowe 5203 
PN-56/M-86I02 
Pierścień osadczy 
sprężynujący 40w 
PN-63/M'B5111 
Dolne koło pośrednie 
Podkładka koła 
pośredniego 
Tarcza dociskająca 
łożysko 

Pierścień osadczy sprę¬ 
żynujący H82 (czerniony 
lubfosf.) PN-08/M-86491 
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Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r 





GŁOWICA 


Zesp6ł 0046/40-500/0 




Nr po*. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub częici 

sztuk 

1 

2 


4 

1 

0054/21-062/8 

Śruba M8Xl8-5.6 fosf. 
PN-58/M-82117 

10 

2 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 

8,2 fosf. PN-55/M-82029 

10 

3 

0046/40-501/0 

Hura wodna 

1 

4 

0046/40-502/0 

Rura ssąca 

1 

5* 

0050/50-531/0 

Talerzyk sprężyny 
zaworu v/ydechowego 
(do nr silnika 123999) 

4 

5a 

0050/40-558/0 

Talerzyk sprężyny 
zaworu 

(od nr silnika 120009) 

4 

6 

0030/50-532/0 

Zamek cylindryczny 
(do nr silnika 128899) 

4 

6a 

0050/40-559/0 

Zamek talerzyka sprę¬ 
żyny zaworu wydecho- 



Nr poz. Oznaczenie Nazwa podzezpoiu lub częZcl sztuk 



wego (Od nr silnika 


7* 

0050/50-533/0 

129000) 

Kapturek 

8 

8 

0054/23-120/2 

(do nr silnika 128999) 
Nakrętka kołpakowa 

4 

9* 

0050/50-510/0 

M8-5 cynk. 

FN-4SI/M-821 Bl 

Zamek talerzyka 

4 

9a 

0050/40-500/0 

sprężyny zaworowej 
(do nr silnika 128999) 
Zamek talerzyka sprę¬ 

4 

10* 

0050/50-509/0 

żyny zaworu ssącego 
(od nr silnika 129000) 
Talerzyk sprężyny 

8 



zaworowej 

(do nr silnika 128999) 

4 



Urnis C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 
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cd. T-5 



10a 

0050/40-558/0 

Talerzyk sprężyny 
zaworu 

(od nr silnika 129000} 

4 

U 

0054/23-082/8 

Nakrętka Ml 2-5 
PN-58/M-82154 

4 

12 

0054/81-121/1 

Podkładka sprężysta 12^ 
PN-65/M-82029 

4 

13 

0050/50-511/0 

Śruba wspornika diwi- 
gLenek zaworowych 

4 

14 

0054/27-018/4 

Kołek walcowy Qn6X14 
PN-M/M-B5021 

8 

15 

0050/50-512/0 

Wspornik dźwig lenek 
zaworowych 

4 

16 

0050/50-521/0 

Pokrywa głowicy 

4 

17 

0050/50-522/0 

Uszczelki pokrywy 

4 

18 

0050/50-508/0 

Sprężyna zaworu 
zewnętrzna 

6 

19 

0050/50-507/0 

Sprężyna zaworu 
wewnętrzna 

8 

20 

0058/50-517/0 

Nakrętka śruby 
regulacyjnej 

8 

21 

0050/60-516/0 

Śruba regulacyjna 

8 

22 

0054/82-040/3 

Pierścień osadczy 

sprężynujący 16z 

PN-63/M-6M11 

8 

23 

0058/50-818/0 

Podkładka dźwigienki 
zaworowej 

a 

24 

0050/50-515/D 

Tulejka dźwigienki 
zaworowej 

8 

25 

0048/50-508/0 

Dźwigienka zaworu 
ssącego kompletna 

4 

26 

0058/50-504/0 

Prowadnica zaworu 
ssącego 

4 

27 

0868/50-530/0 

Prowadnica zaworu 
wydechowego 

4 

23 

0054/21-100/6 

Śruba dwustronna 

618X05-6-8 fosf. 
FN-80/M-B2131 

8 

29 

8850/50-502/0 

Tuleja uchwytu 



30 

31 


32 


095M0-503/0 

033/S 


MM/40-538/0 


wtryskiwacza 
Podkładka uszczelniająca 

Nakrętka Ml4-8 fosf. 

PN-58/M-82146 

Podkładka 


10 

10 . 


23 

0054/21-101/4 

34 

0054/21-051/2 

35 

0054/61-121/0 

36 

0050/50-534/0 

37 

0050/40-503/0 

33 

0050/50-527/0 

39* 

0050/50-501/0 

40 

0046/50-512/0 

41* 

0050/50-506/0 

41a 

0050/50-506/1 

42* 

0050/50-505/0 

42 a 

0050/50-505/1 

43 

00S 0/10-148/0 

44 

0046/80-597/0 

45 

0050/50-526/0 

4$ 

0050/50-529/0 

47 

0050/50-524/0 

48 

0046/50-528/0 

— 

0046/50-534/0 


2* 


24 


24 


49 


50 


Śruba dwustronna 
M10X25 cynk. 
PN-60/M-82131 
Śruba Ml0X22-5.fl cynk. 
PN-58/M-B2117 
Podkładka sprężysta 
10,2 cynk, 

PN-65/M-820®9 
Wspornik rurki 
paliwowej 

Przewód wydechowy 

Uszczelka 

Głowica 

Uszczelka głowicy 

Zawór wydechowy 

(do nr silnika 128999) 

Zawór wydechowy 

(od nr silnika 129000) 

Zawór ssący 

(do nr silnika 128999) 

Zawór ssący 

(od nr silnika 129000) 

Zaślepka 

Dźwigienka zaworu wy¬ 
dechowego kompletna 
Uszczelka 
Uchwyt 
Uszczelka 
Prowadnica linki 
Głowica (poz. 26, 27, 29, 
30, 39, 43) 


Części z wymiarami naprawczymi 


4 

20 


0050/40*563/0 


0050/40-561/0 


0050/40*662/0 


0050/40-565/0 


0050/40*566/0 




ć ns naści ualtnns 


Podkładka dźwig lenki 
zaworowej (wymiar 
naprawczy 0 15) 
Tulejka dźwigienki za¬ 
worowej (I wymiar na¬ 
prawczy 0 15,5) 
Tulejka dźwigienki za¬ 
worowej (II wymiar na¬ 
prawczy 0 15) 

Gniazdo zaworu ssącego 
(naprawcze) 

Gniazdo zaworu wyde¬ 
chowego (naprawcze) 
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Ursus C-355, C-355M, C-3M, 1*78 r. 















Zeapół 0046/40-600/1 


POMPA WODNA 




Nr 


10 

11 


12 

12 


Ośna ostał* 


podr«poiu lub cxtf cl Sttuk 



0054/28-062/1 

0050/50-612/0 

0046/50-6H/0 

0050/40-611/0 

0050/10-212/0 

0 054/62-050/0 


0054/31-014/4 

0050/10-213/0 

0054/31-013/8 

0060/10-222/0 

0050/10^17/0 

0050/40-610/0 

0050/50-615/0 


Nakrętka M14X 1.5-5 
foaf. PN-56/M-&2154 
Podkładka 

Koło pasowe pompy 

wodnej 

Piasta 

Podkładka sprężysta 
falista 

Pierścień osadczy 

■Preiymijący 47w 

PN-63/M-65111 

Łożysko kulkowe 6302 

PN-56/M-66111 

Tulejka dystansowa 

Łożysko kulkowe 8203 

PN-56/M-001O6 

Pierścień 

Pierścień 

zabezpieczający 

Korpus pompy wodnej 
Podkładka odcinana 



Nr po* 


14 


15 


16 


17 


18 


19 

20 
21 


OczucKcnia 


Nuw« pod«o« poi u lub cittei Bstuk 



0054/31-002/2 

0054/51-034/0 


0050/10-324/0 


0042/08-302/0 

0054/28-010/4 

0050/10-214/0 

0050/10-315/0 

0054/83-040/4 

0040/50-810/0 


Śruba MBXl6-8.6 fos*. 

PN-58/M-62117 

Pierścień 38,2X3 

PN-60/M-66961 

(od nr silnika 207000 

zamiast 0050/10-219/0) 

Pierścień oporowy 

(od nr silnika 207000 
zamiast 0050/10-220/0) 
Uszczelka pompy 
wodnej 17.39J3.EP 
Wpust czółenkowy 4X6*5 
PN-70/M -85008 
Wałek pompy 
Wirnik 

Sma równi czka St, 
Bl/8^/90 0 PN-69/M-860023 
Pompa wodna jako pod¬ 
zespół na części zamien¬ 
ne (poł 1, 2,3—12, 15— 
- 21 ) 


Uf»o* C-355, C-355M, C-360, 1*78 r. 
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Zespół 0046/60-700/1 


UKŁAD SMAROWANIA 




Nr por. Oznaczenie 


Narwa podzespołu lub części Sztuk 


Nr poz. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu ]ub części 5ztuX 


1 

0050/40^712/0 

Śruba z łbem sześciokąt- 




nym 

2 

2 

0050/50-710/0 

Podkładka 

1 

3 

0048/60-702/1 

Pompa olejowa 




(tablica 8) 

1 

4 

0050/50-711/0 

Tulejka centrująca 

2 

5 

0054/25-040/6 

Śruba 13 ZN-67/MPC/06^03 i 56.2 



(od nr silnika 333 500 zamiast 




0050/72-473/0) 

t 

6 

0050/72-140/0 

Podkładka uszczelniająca 




18X24 

4 

7 

0046/60-703/0 

Rura filtru oleju 




kompletna 

1 

8 

0046/60-708/0 

Filtr oleju (od nr silnika 




228250 zamiast 




0046/60-701/0) 

1 

9 

0054/21-029/1 

Śruba M10XV5-10.0 




PN-58/M-82110 




(do nr silnika 228249) 

1 

10 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 10 r 2 




PN-65/M-82026 

3 

11 

0050/60-701/0 

Uszczelka 

1 

12 

0046/60-705/1 

Ssak kompletny 

1 

13 

0054/21-071/4 

Śruba M8XI<-5.6 




PN-58/M-82118 

2 

24 

0054/61-160/8 

Podkładka odginana 8,5 




PN-59/M-8202I 

2 


15 

0050/60-731/0 

Podkładka 

1 

16 

0050/60-703/0 

Łącznik 

(do nr silnika 239374) 

1 

16o 

0050/60-703/1 

Łącznik 

(od nr silnika 230375) 

1 

17 

0050/02-116/0 

Podkładka złączki 

3 

18 

0046/60-704/0 

Rura tłocząca kompletna 

1 

19 

0050/60-724/0 

Łącznik 

1 

20 

0054/21-029/2 

Śruba M10X115-10.9 

PN-5B/M-821I0 

(do nr silnika 228249) 

2 

20a 

0054/21-066/3 

Śruba M10X30-B.8 

PN-58/M-82U7 

(od nr silnika 228250) 

3 

21 

0050/60-736/1 

Łącznik 

(od nr silnika 228250) 

1 

22 

0050/60 737/0 

Korpus filtru oleju (od nr 
silnika 269300 
zamiast 0050/60-704/0) 

l 



WJIS78.7A (poz. 1-14) 

1 

23 

0050/60-739/0 

Łącznik 13X41 
(od nr silnika 228250) 

1 

24 

0050/80-735/0 

Podkładka regulacyjna 

1 


0050/80-733/0 

Drut zabezpieczający 
(0 0,8 długość 177 mm) 

1 
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Ursus C-355, C-355M, 0360, 1978 r./1981 r. 








Zespól 0046/60-700/1 


UKŁAD SMAROWANIA 

Pampa olejowa 



O 

a 


? JS 


k 



12 


10 


22 


J3 


O 


21 


K 

) 

15 * 




O 


3 




<5 


O 


.0 


o 


di 



o 


18 


16 


W 

17 


Nr paz. Oznaczenie 


10 

11 


12 


13 


0054/23-060/7 


0050/50-703/0 

0050/50-702/0 


0054/28-030/2 


0050/60-713/0 

0050/60-711/0 

0054/62-021/3 


0050/60-712/0 

0050/60-714/0 


0050/60-710/1 
0054/61-160/8 


0054/21-020/3 


0050/10-053/0 


13 a 0050/60-734/1 


Nazwa podzespołu lub csęftcl Sernic 


Nakrętka M10-5 

PN-58/M-82154 

Podkładka 

Koło napędzające pompę 
olejową 

Wpust zaokrąglony pełny 
4X4X12 PN/M-85044 
Wałek pompy olejowej 
Koło zębate napędzające 
Pierścień zabezpieczający 1- 
Z N-fl 2/MP C/06-00080 
Koło zębate napędzane 
Oś koła zębatego napę¬ 
dzanego 

Pokrywa pompy olejowej 
Podkładka odginana B,5 
PN-58/M-82021 
Śruba M8X55-5.fl 
PN-58/M-82110 
Tłoczek zaworu 
(do nr silnika 126000) 
Tłoczek zaworu 
(od nr silnika 127000) 


Nr pot 


14 


15 


16 

17 

18 


19 


20 


21 

22 


Oznaczenie 


0054/28-011/5 


0050/60-715/0 


15a 0050/60-715/2 


0050/10-306/0 
0050/10-305/0 
0054/27-084/4 


OO50/60-708/0 


0050/60-700/0 


0050/60-741/0 

0054/51-030/4 


0046/60-702/I 


Nazwa podzespołu lub części Sftuk 


Zawleczka 3,2X28 

PN-89/M-82001 

Korpus zaworu 

przelewowego 

(do nr silnika 126900) 

Korpus zaworu 

przelewowego 

(od nr silnika 127000) 

Burka regulacyjna 

Sprężyna zaworu 

Kołek walcowy 6n6X50 

PN-66/M-85021 

Korpus pompy olejowej 

(część środkowa) 

Korpus pompy olejowej 
(część przednia) 
Ogranicznik 
Pierścień uszczelniający 
9,3X2,4 PN-60/M-86961 
Pompa olejowa kompletna, 
poz. 1—20 

(od nr silnika 251100 
zamiast 0046/60-703/0) 


Unos C-385, C-355M, C-360, 1978 r. 
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Zespól 0046/60-700/1 


UKŁAD SMAROWANIA 

Filtr olei 

(do nr silnika 228249) 





I 

0050/60-707/0 

2 

0050/72-140/0 

3 

0054/51-030/3 

4 

0050/60-704/0 

5 

0050/10-333/0 

0* 

0050/10-335/0 

7*- 

0050/00-706/0 

8* 

0050/10-354/0 

9 • 

0050/10-351/0 

10* 

1050/10-353/0 

11* 

)054/38-010/1. 


Łucznik 

Podkładka uszczelniająca 
18X24 fosf. 

Pierścień uszczelniający 
8,3X2,4 PN-40/M-86901 
Korpus filtru oleju 

Pierścień uszczelniający 

O i wirnika 

Rurka 

Pierścień sprężynujący 
Ogranicznik 
Sprężyna zaworu 
zabezpieczaj ą cego 

Kulka 5/16" IV 

PN-04/M-664S2 


1 


2 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


12* 

0050/10-392/0 

13 

0050/10-344/0 

14 

0050/10-350/0 

15* 

0050/10-343/0 

16 

0050/10-349/0 

17 

0050/10-343/0 

18 

0042/07-104/0 

19 

0050/00-592/0 

20 

0050/10-348/0 

21 

0050/10-347/0 

22 

0050/10-355/0 

23 

0050/10-330/0 

23a 

0050/10-330/1 


1 


Korpus zaworka 
Tulejka dolna 
Dysza 

Podstawa wirnika 
Rurka 

Tulejka górna 
Siatka filtru kompletna 
Pierścień uszczelniający 
Pokrywa wirnika 
Podkładka uszczelniająca 
Pierścień zabezpieczający 
Pokrywa filtru 
(da nr silnika 184989) 
Pokrywa filtru 
(od nr silnika 185000) 


1 

1 

2 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 


1 



Uraus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 












cd. T-9 


24 

0050/00-017/0 

Podkładka 

(do nr silnika 104889) 

24a 

0054/51-030/0 

Pierścień uszczelniający 
15,3X2,4 PN-0O/M-00901 
(od nr silnika 185000) 

25 

0050/10-331/0 

Śruba 

(do nr silnika 184989) 


2Sa 0042/07-107/0 


0040/00-701/0 


0042/07-101/0 


• Nie umawiać na czyści zamienne 


0042/07-100/0 

0040/60-707/0 


Śruba kompletna 
(od nr silnika 185000) 
Filtr Oleju kompletny 
(poz. 1—25) 

Wirnik filtru oleju 
(poz. 13—22) 

Zaworek (poz. 8—12) 
Oś wirnika kompletna 
(poz. 0, 7) 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 
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INSTALACJA PALIWOWA 



pat 

O mi czernic 

Nar* j pudzr^puhi lub cnjśri 

SnuV 

1 

00 50/ 50- 83 5/0 

Nakrętka specjalna 

1 

2 

00 54/61-031/6 

Podkładka sprężysta 12,2 fosf. 

PN-65/M-82008 

0 

1 

3 

0054/62-051/1 

Pierścień os ad czy sprężynujący 

37w PN- 63/M- 85 III 

l 

4 

0050/50- 836/0 

Tuleja z wielowypusłem 

1 

5 

0050/50-834/0 

Sprzęgło 

1 

6 

0054/51-054/1 

Pierścień 75x3 PN-64/M- 73093 

(od nr silnika 207000 zamiast 
0050/74-524/0) 

I 

7 

0046/40-879/0 

Przewód wysokiego ciśnienia 
ł cylindra (od nr silnika 33 3 500 
zamiast 0046/40-867/0) 

1 

8 

0046/40-880/0 

Przewód wysokiego ciśnienia 

U cylindra (od nr silnika 

333500 zamiast 0046/40 868/0) 

1 

9 

0046/40-863/0 

WtryskiWacz jarzmowy WJ IS78. 7 
tablica 14 

4 

10 

00 50/ 50- 82 5/0 

Kołnierz wtryskiwacza 

4 

U 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 fosf. 

PN- 65/M-82029 

8 

y 

* 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8- 5 fosf. 

PN-58/M-82144 

8 


Nr poj. 

Oznaczenie 

Nd/wa f*Ml/fi • 1 (J lub Cz<;sCi 

JtfUlk. 

13 

0046/60-810/0 

Rurka zlewna wtryskiwacza 
(zamiast 0046/40-871/0) 

1 

14 

0046/40-869/0 

Przewód wysokiego ciśnienia 

III cylindra 

1 

15 

0046/40-870/0 

Przewód wysokiego ciśnienia 

IV cylindra 

1 

16 

0046/40-874/1 

Pompa wtryskowa P24T8-3a. 
7IB1FYR do nr silnika 267195 
(tablica 1 J. 12. 13) 

1 


004 6/40- H77/0 

Pompa wtryskowa ?24-4y 

(od nr silnika 267196) 

1 

i 7 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 10.2 fosf. 

PN-65/M-82029 

5 

18 

00 54'2 1-051/2 

Śruba Ml 0x22-5.6 fosf. 

PN-58/M-821 1 ? 

"1 

19 

0046/40-865/0 

Przewód pompy wtryskowej 

i 

20 

0046/40-862/0 

Filtr paliwa FVDI0RPLX 
(tablica 1 5) 

! 

21 

004 ń'40-866'0 

Przewód pompy zasilającej 

1 

22 

00 54/23-033/6 

Nakrętka M 10- 5 PN-58/M-82 14 6 

3 

23 

0054/61-010/8 

Podkładka okrągła 10.5 

PN-67/M-R2006 

3 


22 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1981 r. 







Zespól 0046/40-800/0 


INSTALACJA PALIWOWA 
Pompa wtryskowa P24T8-3a 71BIFYR 


T-ll 



•Vr pot 


Oi rui cx cnie 


Natwt podxe a poi u lub cs^śd Batuk II Nr poi 


Ozna cienie 


Narwa podsaspalu lub esqid Situ* 



10 

11 

12 


P2.U4.36 
KN9-11 
KN15-20/M 
P2.1.M.03 
P2.1.93.05 


KN5-13 


PUA4.11 

P2.6.04.01 

KN4-2 


Korpus 
Nltokołek 
Tabliczka firmowa 
Uszczelka 

Kołnierz centrujący 
Wkrąt M6Xl4-3,8 

I 2n-6-5c 
PN-74/M-62227 
Podkładka sprctysta 12, 
Zn-4-6c 
PN-63/M-fi2029 
Nakrętka specjalna 
Pierścień uszczelniający 

A17X28X6 

PN-M/M-669M 
Tulejka gwintowana 
Zębatka regulacyjna 
Śruba łącznika 


Unos C-355. C355M, C-360, 1978 r. 












24 

PL 7.36.30 

Zawór tłoczący DV83 




kompletny 


2S 

PI.7.36.10 

Krócltc dociskowy 


29 

PI,7.10.10 




lub P1.7.10.M1O 

Uszczelka kompletna 


27 

FPEB-3a 

Element pompy 


29 

PI ,7.39.00 

Uszczelka 


29 

HI.2.10.01 

uszczelka 




lub uszczelka 8M3G-M 




PN-64/M-73153 


So 

PI.1.75.07 

Wkręt odpowietrzający 


31 

P2.1.70.01 

Śruba ustalająca 


32 

F2.3.00.M0O 

Zawór przelewowy 




kompletny 


33 

P2.3.07.00 

Śruba popychacza 


34 

PI .5.02,09 

Dolna miseczka sprężyny 


35 

P2.5.01.11 

Sprężyna popychacza 


36 

P2.3.0B.0O 

Przeciwna krętka 


37 

P2.3.00.03 

Popychacz kompletny 




(poz. 33, 38) 


38 

P1C13 03 

Wkręt wieńca 


39 

P2.6.12.03 

Wieniec zębaty 


40 

P2.ff.ll. 01 

Tuleja regulacyjna 


41 

PI .5.05.14 

Górna miseczka sprężyny 


42 

PI.1.160 80 

Wskaźnik oleju kompletny 

1 

43 


stożkowe 




30203 DIN 720/T 




l/5V-28 firmy Steyer 

2 

44 

P2.2.41.02 

Wałek krzywkowy 

1 

<5 


Wpust czółenkowy 3X0,5 




PN/M-85008 

1 

46 


Wkręt M8X23-5JB 




I Zn-ff-5c 




PN-74/M-B222, 

1 

47 

PI.1.42,11 

Uszczelka 

2 

48 

KN4-24 

Wkręt do plombowania 

2 

49 

P2.1.34.08/M 

Pokrywa boczna 

1 


50 

P2.1.35.03 

Uszczelka pokrywy 




bocznej 

1 

51 


Nakrętka MS-5 




1 Zn-6-5c 




PN-75/M-82144 

3 

52 


Podkładka sprężysta 6.1 




Zn-ff-5c PN-65/M-82029 

3 

53 

P2.1.48.00 

Uszczelka pompy 




zasilającej 

1 

54 

P2.1.07.00 

Korek korpusu pompy 

4 

55 

350-02 

Szpilka M6X25 

3 

58 

KNff-34 

Uszczelka 




(do nr silnika 223499) 

1 

57 

P2.1.120.70 

Filtr kompletny 




(łącznie z poz. 58) 

1 

58 

P21.123.00 

Pierścień filtrujący 

1 

59 

P2.7.01.02 

Ustalacz króćca 

2 

60 

P24.21.03 

Osłonka 

1 

61 

PI.1.162.08 

Uszczelka 

1 

62 

P2.L93.00 

Podkładka regulacyjna 

wg 



0,05 

potrzeb 

63 

P2.1.93.01 

Podkładka regulacyjna 

wg 



0,1 

potrzeb 

64 

P2.1.93.02 

Podkładka regulacyjna 

wg 



04 

potrzeb 

65 

P21.03.O3 

Podkładka regulacyjna 

wg 



03 

potrzeb 

— 

P2.U4.105 

Korpus kompletny 




(por 1, 2, 10, 13, 54, 




55. 60) 

I 

— 

P2.1.95.M70 

Kołnierz centrujący 




(poz. 5, 9) 

I 

— 

P25.41.73 

Wałek kompletny 




(poz. 43, 44) 

1 

— 

P2.8.00.70W 

Tuleja regulacyjna 




kompletna 




(poz. 38, 39, 40) 

4 




Ursus C-355, C-355M, C-380, 1978 r. 
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INSTALACJA PALIWOWA 

Regulator obrotów: R8V20-120/74D (do nr silnika 265999) 

R8V25-110/74D1 (od nr silnika 266090) 

Zespół 0046/40-800/0 


T-12 




pot Oduczenie 


Nazwa pod te i poi u lub aęścl Sztuk 


Nr poć. 



Nazwa podzespołu lub czo$o Sztuk 



1 RB.1.01.W8 
la R8.1.05.WS 

2 KN6-25 
J 

4 

5 KN14-11/M 

Sa KN14-178/M 

« P2.80fl.04 

7 RB.2.41.73/M3 


Korpus regulatora 
(do nr silnika 265998) 
Korpus regulatora 
(od nr silnika 266000) 
Pierścień uszczelniający 
Podkładka 6,3 Zmfl-5c 
PN-62/M-62006 
Pierścień uszczelniający 
18.3X2,4 
PN-60/M-86961 
(do nr silnika 205988) 
Tabliczka firmowa 
(do nr silnika 265999) 
Tabliczka 'trrnowa 

(od nr sumka 266000) 
Kołpak 

Cieiarek kompletny 



RB 1.11 00 

R8.1.10.01 



R8.1.12.00 



R8.4.46.01 


Nakrętka specjalna 

(do nr silnika 265009, 

szt. 1) 2 

Śruba naztawcza 

(do nr silnika 265000, 

szt. 1) 1 

Kapturek 

(do nr silnika 265990, 

szt. 1) 2 

Nit 2X8 AL 

PN-70/M-82952 2 

Śruba nastawcza 
(do nr silnika 265999> 

szt. 2) 2 

Nakrętka M6-5 I Zn-6-5c 
PN-75/M-82144 

(do nr silnika 205900) 2 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 



















cd. T-12 


1 

a 

a 

4 

| i 

t 

i 

4 

24 

RB.4.8 3.70 

Dźwignia 

1 

45 

RB. 4.38.02 

4 

Tulejka dystansowa 

1 

25 

RB.3.1 fi.00 

Sprężyna regulatora 

1 

44 

R8J.30.Q3 

Mufa 

1 

26 

R8.4.6L70 

Dźwignia sprężyny 

1 

45 

RB J.19.03 

Nakrętka głowicy 

1 

17 

KN6-26 

Pierścień osadczy 

2 

46 

R8J.41.73/M2 

Ciężarek kompletny 

1 

IS 

RB. 4.66.00 

Dźwignia zewnętrzna 

i 

1 47 

RB.3.15.M02 

Sprężyna ściągająca 

1 

19 

RB. 5.05.72 

Łącznik kompletny 

i 

.JCZtfl 


Kołek 2JX16 


20 

RB.4Jt7.00 

Podkładka regulacyjna 

maz 2 



PN-flfl/M-83021 

4 

21 

Rfl.4JS7.01 

Podkładka regulacyjna 

maz 2 

49 

KH6-24 

Podkładka ząbkowana 

m 

i 

22 

R8.4J7.02 

Podkładka regulacyjna 

maz 2 



Śruba M«X25-8.B 


21 

R8.4.87.03 

Podkładka regulacyjna 

maz 2 



I Zn«4-5c 


24 

RB .4.57.04 

Podkładka regulacyjna 

ma z 2 



PN-74/M-821O0 

1 

25 

RB J. 12.00 

Podkładka wspornika 


51 

R8J.21.06 

Nośnik 

1 



0,0 

maz 1 

52 


Wpust czółenkowy 3X6,0 


26 

R8J.12.01 

Podkładka wspornika 




PN/M-85008 

1 



1.0 

maz 1 

55 

KN4-23-1 

Wkręt 

5 

27 

RB.2.12.02 

Podkładka wspornika 


54 

R8JJ3.03 

Sworzeń obrotowy 

2 



U 

maz 1 

55 

R8.4J7.00 

Uszczelka 

1 

28 

R8J.12.03 

Podkładka wspornika 


56 

RB J. 27.02 

Sworzeń prowadzący 

2 



1.4 

maz 1 

57 

P2J.O0.O1 

Bolka popychacza 

2 

29 

RB 2.12.04 

Podkładka wspornika 


56 


Igiełki 2JX13,8 I 




1 fi 

maz 1 



PN-68/M-80426 

26 

50 

R8.2.12.05 

Podkładka wspornika 


59 

Rfl.4.07.04 

Oś dźwigni 

1 



1*0 

mazi 


KN9-12-4 

Kołek rozprężny 

1 

52 

RBJ.12.0fl 

Podkładka wspornika 


62 

RB .4.62.74/M 

Wałek kompletny 

1 



2,0 

maz 1 

62 

KN9-13 

Czop kulisty 

1 

52 

RB.2.12.07 

Podkładka wspornika 


63 


Podkładka sprężysta 6,1 




2.2 

maz I 



2n-6-0c 


55 

HI .2.16.01 

Uszczelka 




PN-60/M-82O29 

1 



lub uszczelka 8MO-M 


64 


Pierścień osadczy llz 




PN-04/M-731B 3 

1 



PN-63/M-85111 


54 

R2.1.14.00 

Śruba 

1 



(do nr silnika 260999) 

1 

55 


Śruba MQX38 0.6 


65 

RB.l.14.00 

Zailepka 

1 



I Zn-6-5c 


— 

RBJ.00.06/M5 

Głowica regulatora 




FN-74/M-82101 

6 



kompletna 


56 

KNfl-Sfl 

Podkładka 

0 



(poz. 7. 46, 48, 01. 04, 56) 

1 

57 

R8.1.02*M82 

Pokrywa regulatora 


— 

R8.1.02.M70 

Pokrywa regulatora 




z tuleją 

1 



kompletna 


56 

KN4-29/M 

Korek 

1 



(poz. 33, 34, 27, 38, 39) 

1 

59 

KN6-34 

Uszczelka 


— 

R8.1.01.W81 

Korpus regulatora 




(do nr silnika 223499) 

1 



kompletny (poz. 1, 4, 60 


40 

RBJ.43.01 

Wspornik 

1 



(do nr silnika 280999) 

1 

42 


Śruba MflX36-F-0J 


— 

RB.1.01.W76 

Korpus kompletny 




I Zn«6-fic 




(poz. 1, 69 od nr silnika 




FN-74/H-82101 

1 



266000) 

1 

42 

R8.4.32.78 

Dźwignia głowicy 


— 

R8.4.60.70 

Dźwignia kompletna 




kompletna 

1 



(poz. 3, 13, 18, 00, 62, 63) 

1 


26 


Uran C-355, C-355M, C-888, 1978 r 
















Zespół 0046/40-800/0 


INSTALACJA PALIWOWA 
Pompa zasilająca Y2HF01A 


T-13 



irr pcm 


Nazwa podzespołu lub csęicl Uluk 


Oznaczenia 


Nazwa podzespołu lub cs^łd Sztuk 


1 

V2.1.0l JhI76 

2 

VI.3.01.00 

1 

V2-3.02.00 

4 

VI3.01.00 

5 

KN5-1 

6 

KN0-2 

7 

KN8-1 

8 

KN4-2 

9 

VI .6.13.70 

10 

VI .6.05.00 

11 

V2.5.01.00 

12 

V1.5.04.00 

n 

VI.5.12.00 

14 

V1.4.03.W70 

IS 

V1.U0.01 

14 

VI.4.11.01 

17 

VU.05.02 

18 

VI, 2.01.02 


Korpus kompletny 
Tłok 

Sprutym tłoka 

Zailepka 

Kr Ociec 

Uszczelka 

Łącznik obrotowy 

Śruba łącznika 

Rączka pompki 

Pokrywka 

Cylinder 

Kołek 

Tłok 

Korek zaworu kompletny 
Sprężyna zaworu 
Zawór dociskowy 
Sprężyna popycha cza 
Korpus popychacza 


19 

VI.2.02.01 

20 

V2.2.02,00 

21 

V2.2.04.00 

22 

Vl.6.10.76 

22 

VI.0.00.01 

24 

VI.0.03.01 


lub VI .0.08.02 


albo VI. 0.08.03 

25 

VI .0.20.00 

26 

VI .0.05.00 

27 

VI.0.04.00 

28 

v1.fl.0e.02 

29 

VI.6.22.00 

30 

KNO-11 

31 

KN21-3/M 

32 



Rolka 

S worze ń popychacza 
Pierścień zabezpieczający 
Wkład filtru kompletny 
Uszczelka 
Naczynie filtru 


Korpus 

Sworzeń kabłąka 
Kabląk 

Nakrętka dociskowa 
Uszczelka 
Ni to kołek 
Tabliczka firmowa 
Kulka 1/4" IV 
PN-04/M-804B2 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 


1 



limu C-355, C-355M. C-360, 1878 r. 


27 











* 



26 Ursus C-355, C-355M, C-3«0, 1978 r. 



INSTALACJA PALIWOWA 

Wtryskiwać* jarzmowy WJ1S78.7 


Zespól 0046/40-800/0 




Nr pas 


Ośnieżenie 


NWW. podzespołu lub cz*cl sztuk 0 Nr pas. o»n» cienia 


Nazwa podzespołu lub cssici sztuk 


OS-32-5C 


0050/50-473/0 


OJS-20-5 
OS-43-A 
OS-42 
OS-41-1 
OS-03-6B 


HI.3.01.00 


Nakrętka rozpylacza 
(zamiast OS-32-5) 
Rozpylacz DSL I50A2 

Korpus wtryskiwacza 
Uszczelka filtru 
Element filtrujący 
Korpus filtru 
Drążek wtryskiwacza 
kompletny 

Sprężyna wtryskiwacza 
(zamiast OS-20-1) 


OS-27-1 

OS-30-1 


KNS-21 

OS-31-1 

KN5-1 

KN4-12-1 


0046/40-863/0 


Talerzyk górny 
Nakrętka sprężyny 
wtryskiwacza 
Uszczelka 

Kołpak wtryskiwacza 
Uszczelka miedziana 
Śruba łącznika 
(zamiast KN4-12) 
Wtryskiwać* Jarzmowy 

WJIS78.7A (pra. 1-14) 


4 


1 



Urws C-355, C-355M, C-360, 1978 r-/1981 r. 















INSTALACJA PALIWOWA 
Filtr paliwa FVD10RP1.8 


Zespól 0046/40-800/0 






1 

F5-M-01 

Naczynie filtru 

2 

2 

F50-30 

Uszczelka 

2 

3* 

FS<M)7 

Pokrywa wkładu 

2 

4* 

F 50-43 

Podkładka 

2 

5 

F50-42 

Wkład filcowy 

1 

$• 

F50-41 

Siatka filtru 

1 

7 * 

FWM4 

Drut 

4 

a* 


Ucho 

1 

9 

KN6-2 

Uszczelka 

5 

10 

KN4-1 

Korek 

1 

11 

FSO-35-1 

Śruba 

2 

12 

KN6-1 

Uszczelka 

2 

13 

KNU 

Króciec 

2 

14* 

KNM 

Łącznik obrotowy 

2 


• HU umawiać na cxęfei ualinAt 




15 

KN4-2 

JS 

327-86 

17 

357-90-N 

18 

2201/10/A 


F10-10-3 

20 

FSO-22 

21 

819 340 05 

— 

F10-01-3 


0050/00-410/0 


Śruba łucznika 
Uszczelka 

Wkręt odpowietrzający 
Wkład papierowy 
(od nr silnika 228250 
zamiast 0050/00-419/0) 
Pokrywa filtru 
Uszczelka 
Uszczelka 
Pokrywa filtru 
kompletna 
(poz. 13, 19, 20) 

Wkład filcowy 
kompletny F50-00 

(pot. 2—8) 


1 

1 

2 

2 


1 


1 




Unos C-355, C-355M, C-3C0, 1978 r. 











INSTALACJA PALIWOWA 

Filtr palma FVD10RP 1.8 
(od nr ciągnika 376612) 


Zespół 0046/40-800/0 


T-15/1 




FS-04-1 

F 50-06 

FSO-36 

F50-4I 

F50-42 

KN4-2 

KN6-2 

KNS-I 


Nazwa podzespołu hub ezęia 


Naczynie filtru 
Wkład filtru filcowy kpi 
Uszczelka 
Siatka filtru 


Sztuk 


Wkład filcowy 
śruba łącznika 
Uszczelka 
Kródec 


Uiw C-35S, C-355M, C 


Nr poa 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


Oznaczerae 

F50-22 

FIO-0I-5 

F50-35-1 

KN6-I 

327-86 

327-90N/1 

2201/10/A 


Nazwa podzespołu lub cneśd 


Uszczelka 

Pokrywa filtru 

Śruba 

Uszczelka 

■ 

Uszczelka 

Wkręt odpowie trzej ący 
Wkład filtru papierowy 


Sztuk 



. 1981 r. 
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SPRĘŻARKA 


Zespół 0046/40-900/0 




Ni pot 


Ottiici 


CT1* 


/ 

0050/02-736/0 

2 

0050/02- 739/0 

3 • 

0050/72-145/0 

4 •• 

00 S0/ 50- 94 7/0 

5 

0054/23-062/4 

6 

0050/50-953/0 

7 

0050/50-950/0 

8 

410.05.11.0 

Q 

00 50/50-9 52/0 

10 

0050/50-949/0 

U 

0050/50-951/0 

12 

0050/50-948/0 

13 

0050/ 50-960/0 

14 

0050/50-931/0 

i 5 

0050/50-943/0 

16 

0050/40-901/0 

\ 7 

0050/50-941/0 

18 

O0 54/62-052/4 


Nazwa podznpołu kib części 

Uszczelka 

Korpus łącznika jcdnodrużncgo 
Uszczelka 22 X 2 7 BN- 70/361 f-0y 
Głowica sprężarki 
Nakrętka M22* 1.5-5 fosf. 
PN-58/M-82I 54 
Podkładka uszczelniająca 

Dysza zaworu 
Płytka zaworu (zamiast 

00 50/50-9 M/O) 

Sprężyna zaworu 
Gma 2 do zaworu 
Podkładka uszczelniająca 
Korek 

Kolano (od nr silnika 333300 
zamiast 0030/30-924/0) 

Przewód gumowy 
Uszczelka głowicy 
Cylinder sprężarki 
Uszczelka cylindra 
Pierścień osadczy sprężynujący 
\ 6w PN-76/M- 85111 


Sttuk 


Nr paz 

Otuuoenic 

r J J •» B ■ T J dfl "1 w 11 I P 1 ft ■ 4 PP 4 3 h 

&nuk 

19 

83-041-491 

Tłok sprężarki 

f 

20 

0046/50-9 {y0 

Zabezpieczenie dźwigni 

1 

21 

0054/23-061/4 

Nakrętka M6-SPN-5fVM-82l54 

I 

22 


Wkręt M6x t4 PN-62/M-82276 

1 

23 

0050/74-244/0 

Pierścień uszczelniający 

7.6x2»3 

1 

24* 

0050/02-723/0 

Korek 

\ 

25— 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 7. 8,2 Fe Zn 9 
PN-77/M- 82008 

10 

26 

0054/21-210/9 

Śruba M8x 80-5.6 fosf 

PN-58'M-82109 

2 

27 

0042/48-015/0 

Odolejacz powietrza (od nr 
silnika 212100 zamiast 
0050/50-927/0 tablica 17) 

l 

28 

0046/60-901 /0 

Rura odolejacza kompletna 
(zamiast 0046/50-947/0) 

1 

29 

00 50/ 50-944/0 

Wodzik widełek 

1 

30 

004 6/ 50-945/0 

Widełki sprzęgła 

1 

31 

0050/50-928/0 

Sprzęgło kłowe 

1 

32 

0046/40 90I/O 

Korbowód sprężarki kompletny 

I 

33 

0050/50-958/0 

Panewka kobowoau 

! 

34 

0046/50-935/0 

Mimośrod kompletny 

1 
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Ursus C-355, C-355M, C-360, 19*1 r. 













T-16 


Nr po z 


Oznaczenie 


35 0050/50-9 57/0 

36 0050/10-902/0 

37 83-042-101 

38 0054/61-200/6 


3* 0054/61-200/5 


40 0050/40-911/0 

41 00 54/23-131/1 


«••• 0054/21-071/4 


«♦** 

45*** 

46 


0050/50-920/0 

0050/50-921/0 

0050/50-922/0 

0050/50-933/0 


47 0050/73-305/0 


Narwa pudze ipcifc tub 


Tulejka mtmośrodu 
Tulejka korbowodu 
Sworzeń tłokowy 

Pierścień tłokowy zgarniający 
Z62x4 PN-7I/S-3 6507 
Pierścień tłokowy uszczelniający 
62x2,5 PN-7I/S-36507 
Śruba dwustronna 
Nakrętka M8-5 fosf. 
PN-58/M-82I44 
Śruba M8x 14- 5.6 fosf. 
PN-58/M-82JIK 
Pokrywa sprężarki 
Uszczelka pokrywy sprężarki 
Korek 

Głowica sprężarki kompletna 
(łącznie z poz. 4) 

Pierścień tłokowy uszczelniający 

stożkowy S62x2.5 


Sziulc 


Nr po/ 


Oznaczenie 


Nbzwi pudzelub aęia 


Sztuk 


ł9’ 

ł9" 

38 


38" 


39 * 


39 


Części z wpuurmi ■mc w et;ii 

R3-04 1-49 1 - 8 Tłok (wymiar naprawczy 0 62, S t 

83-041-491-9 Tłok (wymiar naprawczy 0 63) 

f terśdeń tłokowy zgarniający 
Z62,5x4 PN-71/S-3 650 7 
Pierścień tłokowy zgarniający 
Z 63x4 PN-7I/S-365D7 
Pierścień tłokowy usczelniający 
62,5x2,5 PN-7I/S-36507 
Pierścień tłokowy uszczelniający 
63x2,5 PN-71/S-36507 

0050/73-30 6/0 Pierścień tłokowy uszczelniający 

stożkowy S62.5x2.5 

0050/73-307/0 Pierścień tłokowy uszczelniający 

stożkowy 563x2,5 


4T 0050/73-306/0 
47" 0050/73-30 7/0 


Pcnycji!: 3 (I tir) i 24 uckujc im;, gdy me «ą montowane zripoły 0O4&66-800/0 
0 84 6/4 6-900/0. 

Nie zamumiać iu częwi zamienne 

Ptuyeje: 25 (4 »t ). 42. 43. 44. 45 rtosufc u< lyłku w sitnikadi bet tpręiarki 



360. 


33 






ODOLEJACZ POWIETRZA 


Zespól 0046/40-900/0 


T-17 



Nr poa. 

Omriinli 

Nazwa podzespołu lub czold 

Sztuk 

1 

i 

s 

4 

1 

42.480.150.06 

Korek 

1 

2 

4X480.150.00 

Uszczelka 


3 

42.480.160.04 

Sprężyna 

1 

4 

42.480.150.ID/a 

Talerzyk 


5 

41.M0.180.20 

Uszczelka 

1 

4 

4X480.150.21 

Trzpień rozpierający 

i 

7 

42.480.1M.10 

Uszczelka 

1 

% 

42.4M1M.22 

Rurka 

1 

9 

48.480.150.0l/c 

Korpus 

1 

20 

42.480.150.11 

Uszczelka 

1 

11 

42.480.150.03/c 

Filtr 

1 

12 

42.4M.1M.05 

Sprężyna 

1 

13 


Nakrętka niska M6X5-II 




PN-75/M-82144 


14 

42.4f J. 150.10/c 

Śruba specjalna 

a 9 

25 

42.480.1M.00 

Sprężyna 

1 

26 


Kolek 0 2,51)8X15 




PN-88/M -85021 

1 


Nr poz 


Ośnieżenie 


Niiwi podzespołu lub csęścl Sztuk 


27 

42.480.150.25/c 

Tulejka 

18 

42.480.150.24/d 

Uszczelka 

19 

42.480.150.17/c 

Uszczelka 

20 

42.480.150.07/d 

Korek 

21 

42.480.150.18 

Śruba spustowa 

22 

42.480.150.15 

Ucho łańcuszka 

23 

42.480.150.02/a 

Korpus 

24 

42.480.150.12 

Uszczelka 

25 

42.480.150.13 

Talerzyk oporowy 

26 


Nakrętka M18X1,5-04-1 
PN-74/M-82153 

27 

42480.150-23 

Uszczelka 

28 

42.480.150.14/b 

Nakrętka motylkowa 

29 

TZ-35-08-40 

Zaślepka 

— 


Łańcuszek instalacji 
sanitarnej mosiądzowany 

— 

42.480.150.00/d 

Odolejacz (poz. 1—29) 
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Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 












SPRZĘGŁO DWUSTOPNIO 


Tój 


Zespół 0046/41-100/0 


T-18 


l 


i 



!2 


13 14 

l \ 




15 


10 




16 17 18 19 


20 


CHWro-o 

21 22 21 


Nr pos. Oznaczenie 


la 


10 


Nazwa podzeapołu lub częćcl sztuk 



0054/23-061/3 


0054/23-063/3 


0054/61-010/a 


0050/51-113/1 


0050/51-116/0 

0050/51-122/0 

0054/21-210/4 


0054/61-120/0 


0046/41-122/0 


0046/51-106/0 


0050^75-002/1 


Nakrętka Ml 0X1-5 fosf 
PN-58/M-82154 
(do nr zllnika 115400) 
Nakrętka M10X 1,25-5 f< 
PN-58/M-82154 
(od nr silnika 115500) 
Podkładka okrągła 
10,5 fosf. 

PN-67/M-82006 
Dźwig lenka wyłączająca 
napęd ciągnika 
Wkładka oporowa 
Kołek oporowy 
Śruba M8X 35-5.0 fosf. 
PN-56/M-62100 

Podkładka sprężysta 

8,2 foaf. 

PN-85/M-8202B 
Pokrywa sprzęgła 
kompletna 

Tarcza sprzęgła napędu 
przekaźnika kompletna 
Okładzina cierna 280 
(zamiast 0050/75-002/0) 


12 


12 


12 


12 


Nr poz 


11 


12 

1J 

14 


15 


16 

17 


18 

19 

20 


21 

22 


Obleczenie 


Nazwę podzespołu lub części Sztuk 



0054/24-070/3 


0050/41-128/0 

0050/41-128/0 

0050/41-131/1 


0046/4 MO 1/0 

0050/51-218/0 

0050/51-117/0 


0050/51-112/0 

0050/51-123/0 

0050/51-138/1 


0050/51-104/0 

0050/51-105/0 

0046/41-110/0 


Nit rurkowy Ms5X*0 
PN*-55/S-82001 
Tarcza dociskowa 
Tarcza dociskowa 
Śruba regulacyjna 1 
(od nr silnika 115500 
zamiast 0050/41-131/0) 
Tarcza sprzęgła napędu 
ciągnika kompletna 
Kamień sprzęgła 
Di w Ig ienka wyłączająca 
napęd przekaźnika 
Sprężyna napinająca 
Kołek wyłączający 
Śruba regulacyjna II 
(od nr silnika 115500 
zamiast 0050/51-138/0) 
Podkładka izolacyjna 
Sprężyna sprzęgła 
Sprzęgło dwustopniowe 
kompletne 

(poz. 1-5, 8, B, 12-14, 
16-22) 


36 

1 

1 


3 

24 

12 


Ursus C-355, C-355M 


, 1978 r./1981 r. 
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FILTR POWIETRZA 
(anulowany od nr silnika 267600) 

Zespół 0046/51-200/0 


T-19 



Nr pot 

Orna cienie 

N«xw« podzespołu lub csąilcJ 

a* tuk 

i 

I 

3 

i 

1 

4M.49.00.3S 

Uszczelka pokrywy 

1 

2 

400.43.00.32 

Uszczelka gardzieli 

1 

9 

206-9109.78 

Pokrywa kompletna 

1 

4 

406-42.00.62 

Uszczelka sekcji wstępnej 

1 

5 

0050/51-208/0 

Przewód gumowy I 

1 

9 

209-8163.07* 

Zbiornik pyłu z dnem 

1 

7 

409-42.00.50 

Uszczelka pokrywy 

1 

8 

309-0996.31 

Pokrywa filtru 

1 

9 

309-7201.84 

Podkładka 0,4 

1 

10 


Nakrętka skrzydełkowa M0 




PN-04/M-82439 

1 

11 

0046/61 -212/0 

Rura asąca z odprowadze¬ 




niem do sprężarki 

1 

12 

0054/80-090/6 

Opaska zaciskowa 




B 420 cynk. 




PN-03/M-74&05 

4 


Nr poc. 

ośnieżenie 

NalWa podzespołu lub es** cl 

sztuk 

1 

1 

a 

4 

13 

0046/51-211/0 

Rura ssąca (tylko do ciąg¬ 




ników bez sprężarki) 

1 

14 

0050/51-214/0 

Przewód gumowy II 

1 

1S 

300-8154.67 

Sito kompletne 

1 

16 


Zawleczka 2,5X32 cynk. 




PN-6B/M-820O1 

1 

17 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8-5 cynk. 




PN-50AI-82I44 

4 

18 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 




8,2 cynk. 




PN-65/M-82028 

4 

19 

0046/51-202/1 

Wspornik filtru 




powietrza 

1 

20 

0046/51-205/0 

Wkładka amortyzująca 

2 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r./1981 r. 









cd. T-19 


19 


21 

0054/22-181/3 

22 


23 

406-7202.80 

24. 

406-5111.67 

25 

306-6100.13-1 

29 

306-5652.88 


Wkr^t MSXM-!.B cynk 

PN-60/M-82310 
Zawleczka 3X25 cynk. 
PN-M/M-33001 
Sprutym zamka 
Naplnacz zamka 
WUad aekcji dokladneco 
oczyszczania 
Rozdzielacz łopatkowy 


1 

i 

S 

4 

27 

406-8180-43-2 

Odrzutnik kompletny 

X 

29 


Nakrętka MM 




PN-63/M-63143 

2 

29 

306-3130 M 

Płaszcz filtru (podzespół) 

1 

30 

306-5651.71 


X 

— 

0050/51-201/0 

Filtr powietrza Vt-351 





kompletny (pac. 1—4, 
6—15. IB, 16. U—38) 






I 


FILTR POWIETRZA 


Zespół 0046/61-200/0 


T-19/1 



Kr poi. 
i 


Onuca*nli Nuwi podzespołu lub cząicl actuk 



Nf poi 


Omac*«ni« 


Na twa podscapołu lub części Sztuk 




I 

0049/51-242/3 

Wspornik filtru 
powietrza 

1 

2 

0049/51-211/0 

Hura ssąca 

1 

3 

0049/51-212/0 

Hura ssąca z odprowa¬ 
dzeniem do sprężarki 

1 

4 

0050/51-214/0 

Przewód gumowy II 

2 

5 

0054/90-000/6 

Opaska zaciskowa B420c 
PN -63/M-7490S 

4 

6 

0049/51-205/0 

Wkładka amortyzująca 

2 

7 

0054/22-191/3 

Wkręt M8X20-5.8 
PN-00/M-82210 

2 

8 

0054/23-181/1 

Nakrętka M8X® 
PN-58/M-82144 

4 

9 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 

8,2 cynk. 

PN-4J5/M-82G29 

4 

10 

409-4200.32 

Uszczelka gardzieli 

1 


11 


Nakrętka M6-5 II 




PN-75/M-B2144 

2 

12 

0050/61-223/0 

Podkładka zabezpieczająca 

2 

13 

GFB-5.60.24 

Podkładka 

2 

14 

GF-7.flO.19a 

Śruba obejmy 

2 

15 

0046/61-*213/0 

Obejma kompletna 

2 

16 

0046/61-203/0 

Pokrywa górna 




kompletna 

1 

17 

0050/61-201/0 

Uszczelka sekcji 




wstępnej 

1 

18 

0046/61-216/0 

Korpus filtru 

1 

19 

0046/61-218/0 

Zbiornik pyłu z kierownicą 

1 

20 

406-4200.59 

Uszczelka pokrywy 

1 

21 

0054/51-054/2 

Pierścień 




uszczelniający 5X2 

ą 




PN-64/M-73093 

1 

22 

0050/61-233/0 

Pokrywa filtru 

1 

23 

0046/61-219/0 

Śruba mocująca 

1 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 














24 

26 


0050/61-203/0 

0046/61-200/0 


26 


0046/61-210/0 


0050/61-218/0 


Uszczelka 

Sekcja dokładnego 

oczyszczania 

(łącznie z poz. 26, 27) 

Kaseta wymienna 

kompletna 

Zacisk sprężynujący 


28 


0046/61-208/0 


22 


0046/61-201/0 


0046/61-215/0 


rinn 


olejowa 
kompletna 
Filtr powietrza 
(oprócz poz. 6, 0) 
(zamiast 0050/01-201/0 
od nr silnika 267000) 
Wstępny filtr powietrza 



Unos C-355. C-355M, C4M, 1978 r. 
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UKŁAD CHŁODZENIA 



Zespół 0046/61-300/0 


T-20 




1 

0050/51-321/0 

Uchwyt zasłony 

1 

2 - 

0054/28-010/2 

Zawleczka 1X8 cynk. 




PN-69/M-82001 

2 

J 

0050/51-318/0 

Zasłona chłodnicy 

1 

4 

0050/51-310/0 

Wałek zasłony 

1 

5 

0050/51-320/0 

Rama zasłony chłodnicy 

1 

6 

0050/51-334/0 

Oko linki 

1 

7 

0054/22-100/2 

Wkręt M4X10-5.B cynk. 




PN-62/M-82373 

1 

S 

0050/41-381/0 

Korek chłodnicy kompletny 1 

9 

0048/41-303/0 

Łańcuch kompletny 

1 

20 

0054/21-077/7 

Śruba M8Xl2-5.fl-I cynk. 




PN-74/M-82105 

1 

12 

0054/01-120/0 

Podkładka spręzyMa Z8.2 Fc/Fg 




PN-77/M-82008 

I 

12 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8-JS-II cynk. 




PN-75/M-82144 

1 

1J 

0050/51-342/0 

Wspornik chłodnicy 

1 


14 

0050/41-314/0 

Nakrętka z uchem 

1 

15 

J)054/61-011/4 

Podkładka okrągła 15 fosf. 




PN-67/M-82006 

1 

16 

0054/69-0 BO/3 

Opaska zaciskowa B355 cynk. 



PN-83/M-74905 

8 

17 

0050/51-344/0 

Przewód gumowy (od nr 187 100 



zamiast 0050/51-343/0) 

1 

18 

0054/21-069/2 

Śruba MflX2O-5.0-II cvnk. 




PN-74/M-B2105 

4 

19 

0054/61-120/7 

Podkładka sprężysta Zó.l Fc/Fg 




PN-77/M-82008 

10 

20 

0050/51 **311/0 

Pokrywa termostatu 

1 

21 

0050/51-309/0 

Termostat kompletny Ts4 

1 

22 

0050/51-310/0 

Uszczelka termostatu 

1 

23 

0050/51-308/0 

Obudowa termostatu 

1 

24 

0050/51-312/0 

Przewód gumowy 

1 

25 

0054/22-181/7 

Wkręt M5Xl2-5.8-II cynk. 




PN-74/M-82227 

1 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r,/I981 r. 













cd. T-20 



ze 

0946/51-328/0 

27 

0054/81-120/6 

28 

0054/23-130/6 

29' 

0050/51-313/0 

30 

0054/23-130/8 

31 

0050/51-306/0 

32 

0046/51-344/0 

33 

0046/41-302/0 

34 

0050/61-326/0 

35 

0050/51-330/0 

36 

0050/61-327/0 

27 

0050/55-227/0 

37 a 

0050/61-329/0 

38 

0054/01-010/8 

39 

0054/23-040/2 


Prowadnica linki 1 

Podkładka sprężysta /-5.i Fe Fp 
PN-77/M-fi200H X 

Nakrętka M5-5, cynk. 
PN-75/M-B2144 1 

Przewód gumowy 1 

Nakrętka M6-5 cynk. 
PN-75/M-82144 0 

Rura ssąca l 

Wentylator j 

Tunel chłodnicy kompletny 1 
Podkładka chłodnicy 2 

Oprawka podkładki górna 2 
Podkładka chłodnicy dolna 2 
Miseczka (do nr silnika 
145999} 2 

Podkładka (od nr silnika 
146000) 2 

Podkładka okrągła 10,5 cynk. 
PN-67/M-O2OO0 

(do nr silnika 145998) 2 

Nakrętka koronowa M10-5 cynk. 
PN-75/M-82148 2 


40 

0054/28-010/4 

41 * 

0054/21-081/7 

41a** 

0050/63-313/0 

41b *• 

0054/23-131/3 

42 

0054/61-211/0 

43* 

0046/61-307/0 

43a •• 

0050/61-325/1 

44 

0050/50-118/0 

45 

0050/61-303/0 


Zawleczka 2X22 cynk. 

FN-69/M-82001 

Śruba M12X2B-B.6 

PN-58/M-82117 

(do nr ciągnika 142889) 

Śruba dwustronna 

(do nr ciągnika 143000) 

Nakrętka M12-5 

PN-75/M-82144 

(od nr ciągnika 143000) 

Podkładka odginana 13 fosf. 

PN-59/M-82022 

Wspornik chłodnicy kompl. 

(do nr ciągnika 142899) 

Wspornik chłodnicy 

(od nr ciągnika 143000) 

(zamiast 0050/01-325/0) 

Kranik spustowy wody 

Chłodnica (od nr silnika 
236370 zamiast 0050/01-324/0) 


• Stosować w ciągnikach do nr 132099 

wspornikiem maski OOUJai-aift/O (tablica 19). 

** Stosować w ciągnikach od nr 143000 

wspornikiem maski 0046/63-304/0. 


z zamontowanym 


z zamontowanym 



Ursus C-355, C-355M, C-380, 1978 r. 
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PRZEWODY WYDECHOWE GÓRNE 


Zeępół 0046/41-400/1 




Nr poi. 

Oduczani* 

Nazwa podzespołu lub części 

Sttub 

Nr poz. 

Oznaczanie 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

1 

S 

J 

4 

i 

J 

a 

4 

1 

0OS0/91-403/0 

Uszczelka 

1 

9 

0050/51-403/0 

Uszczelka 

1 

2 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 10,2 fosf. 

10 

0046/41-402/0 

Tłumik dolny 

1 



PN-65/M-82028 

2 

U 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 


J 

0054/23-131/5 

Nakrętka M10-4 cynk. 

A 




10,2 cynk. 




PN-M/M-62144 

2 



PN-65/M-8202B 

3 

4 

0054/26-011/3 

Zawleczka S-Zn-3 t 2X20 


12 

0054/23-031/8 

Nakrętka M10-4 cynk. 




cynk. 




PN-58/M-82145 

2 



PN-69/M-82001 

1 

12 

0054/21-072/5 

Śruba M10X25-5.6 cynk. 


5 

0050/61-401/0 

Kolano rury wydechowe] 

1 



i chrom. 


6 

0054/61-130/2 

Podkładka okrągła 6,6 cynk. 



PN-58/M-82118 

1 



PN -67 /M-62005 

1 

14 

0054/6I-1S1/B 

Podkładka okrągła 11 cynk. 

7 

0054/21-075/3 

Śruba M6X10-5.6 cynk. 




i chrom. 




PN-58/M-62118 

1 



PN-67/M-82005 

2 

i 

0042/10-201/0 

Tłumik wielokomorowy 

1 

15 

0050/51-407/0 

Uchwyt górny 

I 



Przewody wydechowe doine 

16 

0054/23-033/6 

Nakrętka M10-5 cynk. i 

chrom. 



0046/41-400/0. Wykonanie 




PN-58/M-B2146 

1 



specjalne (na iądanie) 








(nie należy montować do 








ciągników wyposażonych 








w hamulce pneumatyczne) | 









Uniu C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 




























WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA S-4002, S-4003 


Zespół 0046/41*600/0 


SPRZEDAWANEGO LUZEM 


T-22 



Nr- pcs 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk 



0040/41-601/0 


Ja 0046/41-001/1 


0054/41-070/2 


0054/41-071/0 


0054/41-071/1 


0054/41-071/5 


0054/41-071/8 


Korba ręczna silnika 
(do nr silnrka 143650) 
Korba ręczna silnika 
(od nr silnika 143660) 
Klucz dwustronny płaski 
RWPd 1QXJ2-C fosf. 
PN-71/M-65010 
Klucz dwustronny płaski 
RWPd 13Xl7-C-fosf. 
PN-71/M-65010 
Klucz dwustronny plaski 
RWPd 19X22-C-fosf. 
(zamiast 0050/02-856/0) 
PN-71/M -05010 

Klucz dwustronny płaski 
RWPd 24X27-C-fosf. 
PN-71/M-05O1O 

Klucz dwustronny płaski 

RWPd 3QX32-C-fosf. 


Nr pat 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub czę4cl Sztuk 



0050/77-945/0 

0050/77-940/0 

0054/41-050/1 


JO 

U 


0042/44-004/0 

0054/41-040/6 


U 


0054/41-030/8 


J3 


0054/41-081/0 


14 


0046/48-504/0 


(zamiast 0050/02-059/0 
PN-71/M-65010 
Przetyczka B 
Przetyczka 10 
Szczypce uniwersalne 
płaskie H5Ual80 
PN-64/M-64440 
Młotek ślusarski 
Wkrętak montażowy 9 
PN/M-64953 
Klucz nasadowy 
dwustronny sześciokątny 
RWSd 13X17 A 
PN-71/M-64890 
Klucz nasadowy 
dwustronny sześciokątny 
RWSd 19X22B 
PN-/M-84993 
Przepychacz kompletny 


Uwaga. Wyposażenie dodawane do każdego silnika obejmuje czę*ct wg specyfikacji znajdujące) zle w skrzynce z wyposażeniem 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 


43 















OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW I BIEG WSTECZNY 


Zespół 0046/61-800/0 


T-23 



Ni jHfl 

Oznaczenie 

Nmws podicputu lub aęifi 

S«uŁ 

/ 

0050/61-801/1 

Obudowa skrzyni biegów (od nr 
ciągnika 390022 zamiast 
0050/61-801/0) 

I 

2 

0046/51-807/0 

Prowadnica linki (do nr 
ciągnika 361 1 10) 

1 

3 

0054/21-104/5 

Śruba dwustronna 

Ml2-MI2x 1,25x45-8.8 fosf. 
PN-GO/M-82 131 

4 

4 

0050/41-805/0 

t 

Oś koła wstecznego biegu 

1 

5 

0054/31-019/0 

Łożysko igiełkowe K28x33xl3 
PN-58^M-863IO 

4 

6 

0050/41-806/0 

Śruba ustalająca 

1 

* 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 10.2 fosf. 
PN-65/M-82029 

21 

8 

0050/41-802/0 

Koło wstecznego biegu 

1 

9 

0050/41-812/0 

Pierścień oporowy 

1 

iO 

0054/21-101/8 

Śruba dwustronna M8x25-8.8 
fosf. PN-60/M-82I3I 

6 

U 

0050/51-810/0 

Usaelka pokrywy dolnej tylna 

l 

12 

0050/51-809/0 

Pokrywa dolna tylna 

1 

13 

0050/41-811/0 

Śruba dwustronna 

2 


poi 

Ot' nk 

Nim podzeipcilu lub c*ęid 

Sttuk 

ł4 

0054/23-131/7 

Nakrętka MI0-5-II fosf. 

PN- 75/M- 82144 

3 

15 

0054/21 -063/6 

Sniba Ml2x40-5.6 H 

PN-74/M-82105 (od tu dęgnika 

172400 zamiast 0054/21-077/8) 

) 1 

16 

0054/21-121/1 

Podkładka sprężysta 1 2,2 fosf 
PN-6S/M-82029 

11 

n 

0046/41-823/0 

Korek spustowy M30x 1,5 

1 

IR 

0050/72- i 57/0 

Podkładka uszczelniająca 30x38 

1 

/y 

00 54/21-102/0 

Śruba dwustronna M12 x 2 5- 5.6 
fosf. PN-60/M-82131 

4 

20 

0054/2 MOO/8 

Śrubo dwustronna M 10x22-5.6 
fosf. PN-60/M-82131 (do nr 
ciągnika 331 149-3 szt.) 

1 

2 f 

0050/51-805/0 

Uszczelka pokrywy dolnej 
przedniej 

1 

22 

0050/51-804/0 

Pokrywa dolna 

1 

23 

0054/21-061/8 

Śruba M 10x16-5.6 M 

PN-74/M-82105 

18 




Uran 0355, C-355M, 0360, 1981 r. 



T-23 


Nf fKS 

Oinaczeme 

podzespołu lub cręsci 

Sztuk 

Nr p<n 

24 

0054/21-072/0 

Śruba M10x 12-5.6 II 


28 



PN-74/M-82 105 

r 


25 

0050/41-807/0 

Pokrywa boczna 

2 


26 

0046/51-802/0 

Pokrywa z rurką 

I 

29 

27 

0054/61-120/7 

Podkładka sprężysta 6.1 (osf. 


30 



PN-65/M-82029 

2 

J/ 





32 


Otmaenie 


0054/22-183/9 


0050/5! 

0050/51 

0050/01 

0050/61 


815/0 

806/0 

893/0 

802/0 


Ntzwi podzespołu lub cz<hci 


Wkręt M6X 10-5.8 II tost. 

PN-74/M-82227 (od nr 121800 
zamiasi 0054/21-075/3) 
Zaślcpka 

Tulejka centrująca 
Wspornik rurki paliwowej 
Korek (od nr ciągnika 390022) 


Sztuk 







WAŁKI KOMPLETNE: 

SPRZĘGŁOWY, POŚREDNI, NAPĘDOWY ORAZ REDUKTOR 0) 


Zespól 0046/61-900/2 T-24 



Nr pas 


46 


Oznactenta 


0050/41-803/0 


0050/41-804/0 

0050/71-017/0 


3a 0054/37-010/0 


0050/41-001/0 


4a 0050/41-001/1 


0054^31-015/2 


0050/70-783/0 

0054/02-042/2 


Narwa podseipotu lub cię*cl Situ* I Nr por 


Pierścień zabezpieczający 

(do nr ciągnika 235329) ] 

Pierścień oporowy 1 

Łożysko igiełkowe 

(do nr ciągnika 235329) A 

Igiełka 4X23,8 II-0-3 

PN -8 8/M -8 5456 

(od nr ciągnika 235330) 23 

Wałek sprzęgłowy 

(do nr ciągnika 235329) 1 

Wałek sprzęgłowy 

(od nr ciągnika 235330) 1 

Łożysko kulkowe 8210 N 

PN-57/M-88I08 1 

Pierścień zabezpieczający 80 1 

Pierścień osadczy 
sprężynujący 50z 
FN-63/M-85111 1 


10 


11 

u 


13 

14 

15 

16 


17 


Osnactenle 


0054/02-041/8 


0054/62-052/0 


0054/31 -010/8 


0050/41-902/0 

OO5D/41-903/0 


0050/41-904/0 

0048/41-983/0 

0050/41-905/0 

0050/74-225/0 


0050/41-9 H/0 


Tablica 24 


Nirwi podzespołu lub części S*tuk 


Pierścień osadczy 
sprężynujący 40z 
pn-83/m-c5ih 
P ierścień osadczy 
sprężynujący 80w 
PN-63/M-85111 
Łożysko kulkowe 8208 
PN -89/M-88100 
Pokrywa górna 
Wałek sprzęgłowy 
przekaźnika 
Pierścień oporowy 
Pierścień uszczelniający 
Pierścień oporowy 
Pierścień uszczelniający 

48X72X12 

Uszczelka pokrywy 
przedniej 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 


Ur 





















] 

a 

i 

4 | 

16 

0050/81-901/0 

Pokrywa przednia 

1 

10 

0054/21-081/4 

Śruba M8X22-5.8 
PN-58/M-82117 

4 

20 

0054/01-120/8 

Podkładka sprężysta 

8,2 fosf. 

PN-65/M-82029 

17 I 

21 

0050/81-803/0 

Pokrywka 

1 

22 

0050/81-804/0 

Uszczelka 

1 

23 

0054/23-131/0 

Nakrętka M8-5 
PN-75/M-82144 

0 1 

24 

0054/62-041/2 

Pierścień osadczy 
sprężynujący 25z 
PN-63/M-e5in 

1 

25 

0054/31-011/8 

Łożysko kulkowe 6305 
PN-69/M-86200 

1 

26 

0054/82-051/3 

Pierścień osadczy 
sprężynujący 62w 



* 9 

PN-03/M-85111 

1 I 

27 

0050/41-947/0 

Koło obrotów niezależnych 

1 

28 

0048/61-802/0 

Wałek przekaźnika mocy I 
(łącznic z częścią 
0050/01-152/0) 

1 I 

29 

0054/21-260/8 

Śruba z łbem z gniazdem 
M8X20-8.fi fosf. 
PN-62/M-82302 

3 

30 

0060/61-802/0 

Wałek przekaźnika mocy 
(do nr ciągnika 240149) 

I 

30 a 

0050/61-902/1 

WaJek przekaźnika mocy II 
(od nr ciągnika 240150) 


31 

0042/39-007/0 

Za ty czka kompletna 

1 

32 

0054/21-001/5 

Śruba M8X25-5.6 
PN-58/M-82117 

4 

33 

0054/61-230/4 

Podkładka okrągła 8,5 fosf. 



cd. T-24 



34 


35 


0054/21-061/0 


0054/61-121/0 


36 

37 
33 

39 

40 


005D/0? 

0050 n 2 

0050/*i 

0050/5v 

0050/'f4 


-291/0 

300/0 

905/0 

■W03/0 

-224/0 


41 


0054/82-041/5 


42 

43 


0050/51-907/0 

0054/31-012/0 


44 


0054/23-132/8 


45 


0054/61-121/1 


46 


0054/21-202/3 


47 

48 

49 

50 

51 

52 


0050/61 

0050/61 

0050/61 

0050/51 

0046/61 

0050/01 


000/0 

808/0 

007/0 

913/0 

801/0 

152/0 


PN-59/M-82030 
Śruba MlOX25-5.0 fosf: 
PN-58/M-82117 
Podkładka sprężysta 

10.2 fosf. 

PN-05/M-82O29 
Pokrywa wałka 
Korpus osłony WOM 
Pokrywa 
Uszczelka 

Pierścień uszczelniający 

35X50X12 

Pierścień osadczy 

sprężynujący 35z 

PN-03/M-85111 

Podkładka 

Łożysko kulkowa 6307 
FN-69/M-801OO 
Nakrętka Ml 2-8 fosf, 
PN-58/M-82144 
Podkładka sprężysta 

12.2 fosf. 

PN-65/M-82028 
Śruba dwustronna 
M12X30-8.8 fosf. 
PN-60/M-82163 
Korpus pośredni 
Uszczelka 

Pierścień centrujący 
Tuleja 

Tuleja napędu pompy 
Tulejka wałka przekaźnika 
mocy 



355M, 


1978 r/1981 r. 


47 











WAŁKI KOMPLETNE: 
SPRZĘGŁOWY, POŚREDNI, NAPĘDOWY 

ORAZ REDUKTOR (II) 


Zespół 0046/61-900/2 


T-25 




1 

2 


3 

4 

5 

6 

7 

8 



0050/41-952/0 Sprzęgło IV i V biegu 1 

0054/62-042/5 Pierścień osadczy 

sprężynujący 55z 
PN-03/M-85111 3 

0050/4S909/0 Pierścień oporowy 2 

0050/41-943/0 Kolo IV biegu 1 

0050/41-950/0 Koło przesuwne II i in 

biegu 1 

0050/41-951/0 Koło przesuwne I 

i wstecznego biegu 1 

0054/31-014/9 Łożysko kulkowe 6311 

PN-09/M-80100 1 

0054/62-052/0 Pierścień osadczy 

sprężynujący 120w 
PN-63/M-851U 1 

0050/41-906/0 Wałek główny (do nr 

ciągnika 235329) 1 


9a 

0090/81-906/0 

10 

0050/71-925/0 

lOa 

0050/81-915/0 

U 

0050/41-939/0 

12 

0054/62-021/1 

12a 

0054/62-051/3 


Wałek główny (od nr 

ciągnika 235330) 1 

Łożysko igiełkowe 

K40X45X17 wg DKF 

(do nr ciągnika 235329) 1 

Łożysko walcowe 

NU2305E 

(od nr ciągnika 235330) 1 

Pierścień oporowy 

(do nr ciągnika 235329) 1 

Pierścień zabezpieczający 45 

ZN-82/MPC-O0-OOOHO 

(do nr ciągnika 235329) 1 

Pierścień osadczy 

sprężynujący 62w 

PN-63/M-65111 

(od nr ciągnika 235330) 1 



48 


Ursus C-355, C-355M. C-360, 1978 r. 








cd. T-25 


1 

2 

2 

4 | 

13 

0050/41-849/0 

Koło przesuwne reduktora 

1 

14 

0054/3&-01I A 

Nakrętka łożyskowa KM 11 




PN-62/M-80478 

1 

1S 

0050/70-741/0 

Podkładka zabezpieczająca 

1 

u 

0004/31-002/2 

Śruba M8X1W6 fbcf. 




FN-58/M-82117 

3 

11 

0054/01-120/9 

Podkładka a pręty sta 8 >3 fosf. 1 



PN-65/M-82029 

3 

16 

0050/41-922/0 

Pokrywa dolna 

1 

19 

0050/70-785/0 

Pierścień 

1 



zabezpieczający 100 

1 ! 

20 

0054/21-013/7 

Łożysko kulkowe 821 IN 




PN-69/M-86100 

1 

21 

0050/41-821/0 

Koło stałego zazębiania 




(do nr ciągnika 228329) 

1 

21a 

0050/81-921/0 

Koło stałego zazębiania 




(od nr ciągnika 235330) 

1 

22 

0050/41-907/0 

Koło HI biegu 

1 

23 

0050/41-908/0 

Koło IV bierni 

1 1 

24 

0050/41-905/0 

Koło n biegu 

1 I 

25 

0050/41-900/0 

Koło 1 biegu 

1 

26 

0050/50-311/0 

Tulejka 

1 



(zamiast 0080/41*984/0) 

1 

27 

0040/41-944/1 

Wałek pośredni kompletny 

1 

26 

0050/41-970/0 

Wpust 

3 | 




Vtn u C-355, C-355M, C-360, 1978 r, 


49 







MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW 


Zespól 0046/62-000/0 


T-26 



Nr po*. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu tub części Sztuk 


Nr pot 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk 



50 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r.71981 r 


I 










cd. T-26 


JSa 0054/21-111/5 


19 


0054/61-120/7 


20 


0054/21-084/5 


21 


0050/42-020/1 


22 

23 

24 

25 

26 


0050/52 

0050/42 

0046/52 

0040/52 

0054/51 


003/0 

048/0 

005/0 

006/0 

033/0 


27 

23 


0050/52-007/0 

0054/21-083/8 


29 


0046/42-016/0 


30 


0046/42-017/0 


31 


0054/21-100/4 


śruba M0X13 
PN -62/M-822 0 3 
(od nr ciągnika 165470) 
Podkładka sprężysta 
8,7 fosf. 

PN-05/M-32029 

Kołek walcowy 3nQX22 

PN-06/M-85021 

(od nr ciągnika 221000 

zamiast 0054/27-012/9) 

Palec zmiany biegów 

(od nr ciągnika 235330 

zamiast 0050/42-020/0) 

Sprężyna 

Czop prowadzący 

Dźwignia reduktora 

Dźwignia przekaźnika 

Pierścień uszczelniający 

11,3X2,4 

PN-SO/M-86901 

(od nr ciągnika 212000 

zamiast 0050/74-247/0) 

Dźwlgienka 

Kołek walcowy 5n6X28 
PN-66/M-83021 
(od nr ciągnika 221900, 
zamiast 0054/27-013/5) 
Wodzik reduktora 
z widełkami 
Wodzik I i wstecznego 
biegu z widełkami 

Śruba M8X20-5.6-II fosf. 
PN-74/M-82242 



3B 


0054/61-210/6 


33 


0050/52-001/0 


33a 0050/52-001/1 


34 


0054/65-011/2 


35 


0064/36-012/7 


36 


0050/42-052/0 


37 


0046/42-010/0 


36 


0040/42-020/0 


39 


0054/61-160/8 


40 

41 

42 

43 


0050/52-013/0 

0050/42-005/0 

0050/42-004/0 

0054/21-213/9 


44 


0054/21-061/5 


45 

46 


0050/52-003/1 

0050/52-033/1 


Podkładka odginana 6,5 

PN-56/M-82022 

Prowadnica 

(do nr ciągnika 235329) 
Prowadnica 

(od nr ciągnika 235330) 
Zaślepka 16 

BN-65/36J1-01 

(od nr ciągnika 190600 
zamiast 0050/42-051/0) 
Kulka 10 III 

PN-69/M~86452 

(od nr ciągnika 113580) 

Kołek blokujący 

(od nr ciągnika 113580) 

Wodzik II i III biegu z 

widełkami 

Wodzik IV i V biegu z 
widełkami 

Podkładka odginana 8,5 

PN-59/M-82021 

śruba 

Widełki napędu 

Wodzik przekaźnika 

Śruba MflX3S-8.& 

FN-58/M -82109 

(od nr ciągnika 250700) 

Śruba M8X25-5.5 II 

PN-74/M-82105 

(od nr ciągnika 272800) 

Sprężyna 

Trzpień 



355M, 
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Zespól 0046/62-600/1 


PRZEKŁADNIA GŁOWNA I MECHANIZM 
RÓŻNICOWY Z BLOKOWANIEM (I) 


T-27 



■ poi. 

Orna cienie 

Nazwa podzespołu lub części 

flituk 

Nr po*. 

oinaeztni* 

Nazwa podzespołu lub części 

Sit' 

1 

1 

3 

4 

> 

2 

3 

4 

1 

0050/42-502/0 

Wałek koła atakującego 


' - - - - 

11 

0050/42-528/0 

Podkładka dystansowa 




(do nr ciągnika 235329) 

1 



0,1 mm 

I 

la 

0050/82-502/0 

Wałek kola atakującego 


12 

0050/42-504/0 

Tuleja łożyskowa 

1 



(od nr ciągnika 235330) 

1 

13* 

0050/42-542/0 

Koło atakujące 

1 

2 

0054/32-011/1 

ł»iyskn stołkowe 30309 


14 

0050/52-501/0 

Podkładka 

1 



PN-55/M-86222 

2 

15 

0054/23-081/0 

Nakrętka Koronowa 


3 

0050/71-703/0 

Podkładka dystansowa 




M20XI, 5-5.6 




45X55X0,1 

2 



PN-66/M-82160 

1 

4 

0050/71-704/0 

Podkładka dystansowa 


16 

0054/21-061/9 

Śruba M14X35-5.6 fosf. 




45X55X0,2 

2 



PN-58/M-82117 

12 

5 

0050/71-708/0 

Podkładka dystansowa 


17 

0054/61-121/2 

Podkładka sprężysta 




45X55X0,5 

2 



14,2 fosf. 


0 

0050/42-527/0 

Podkładka dystansowa 




PN-B5/M-82O20 

12 



0,05 mm 

1 

18 

0050/42-522/0 

Uszczelka 

1 

7 

0050/42-503/0 

Pierścień dystansowy 

1 

19** 

0054/81-121/0 

Podkładka sprężysta 10,2 


8 

0050/42-505/0 

Podkładka dystansowa 




PN-65/M-82029 

12 



0,2 mm 

2 

20 

0054/21-060/9 

Śruba M10X20-5.6 


0 

0050/42-500/0 

Podkładka dystansowa 




PN-58/M-82U7 

3 



0,3 mm 

2 

21 

0054/2B-012/3 

Zawleczka 4X40 


10 

0050/42-507/0 

Podkładka dystansowa 




PN-67/M-82001 

1 



0,5 mm 

1 

22 

0050/52-513/0 

Pokrywa hamulców 

2 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 









cd. T-27 



23 

0050/52-510/0 

Łapka 

1 

24 

0054/01-120/d 

Podkładka sprężysta 




8,2 (osf. 




PN-65/M-82029 

2 

25 

0054/21-075/0 

Śruba M8X 10-5.0 (osf. 




PN-58/M-82I18 

2 

26** 

0054/21-061/7 

Śruba Ml2X25-5.0 fosf. 




PN-58/M-82117 

11 

27** 

0054/01-121/1 

Podkładka sprężysta 12,2 fosf. 1 



PN-65/M-82029 

n 

29** 

0050/42-519/0 

Pokrywa 

i 

29** 

0050/44-809/0 

Uszczelka 

1 

30 

0046/62-501/0 

Korpus tylnego mostu 

i I 

31* 

0050/42-541/0 

Zaślepka otworu M14 

6 

32** 

0050/54-626/0 

Uszczelka 

1 

33** 

0050/52-543/0 

Pokrywa 

1 1 

34** 

0054/21-212/9 

Śruba M10X40-5.6 




PN-50/M-82109 




(od nr ciągnika 172400 




zamiast 0054/21-025/6) 

1 I 


35** 0054/21-212/8 


35** 0050/72-156/0 


37** 004B/41-B23/0 

38** 0054/21-211/1 


0046/62-507/0 


Śruba Ml 0X35-5.6 
PN-J>8/M-82108 
(od nr ciągnika 172400 
zamiast 0054/21-021/4) 
Podkładka uszczelniają¬ 
ca 30X36 

Korek spustowy M30Xl,5 
Śruba Ml0X50-5.8 
PN-58/M-82109 
(od nr ciągnika 172400 
zamiast 0054/21 -021/8) 
Koło talerzowe i kolo 
atakujące (na żądanie 
obowiązuje na części za¬ 
mienne) 


* Nie zamawiać na cząścl zamienne- 

•• Pozycje: 18 (sztuk- »), 2B—M, 32—38 montuje sit; tylko w 
ciągnikach bez podnośnika hydraulicznego 1 bez baka transpor¬ 
towego. 



Ursus C-355, C-355M, C-3B0, 1978 r 
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PRZEKŁADNIA GŁOWNA 
I MECHANIZM RÓŻNICOWY Z BLOKOWANIEM <H) 

Zespól 0046/62-500/1 T-28 



Nr pot. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lut tzę&el 

sztuk 

Nr poi. 

Oznaczenie 

Narwa podzespołu lab dęńcl 

Sttuk 

1 

2 

i 

4 

1 

i 

1 

< 

I 

0054/21-061/1 

Śruba M10X30-5.6 tost. 


14* 

0050/42-526/0 

Obudowa mechanizmu 




PN-58/M-62117 

7 



różnicowego, prawa 

1 

2 

0054761-121/0 

Podkładka sprężysta 10,2 


1P 

0050/42-543/0 

Koło talerzowe 

1 



PN-66/M-82020 

12 

16 

0060/42-823/0 

Podkładka kola 


3 

0054/62-040/1 

Pierścień osadczy spręży- 




koronowego 

2 



nujący 15z 


17 

0050/42-538/0 

Koło koronowe 

2 



PN-63/M-05111 

1 

13 

0050/42-508/0 

Sworzeń satelitów 

2 

4 

0050/52-505/0 

Pokrywa mechanizmu 


19 

0050/42-540/0 

Satelit 

4 



blokującego 

1 

20 

0050/42-531/0 

Podkładka kulicta 

4 

5 

0050/52-518/0 

Uszczelka 

1 

21* 

0050/42-512/0 

Obudowa mechanizmu 


6 

0054/51-0! Y/9 

Pierścień uszczelniający dwu- 




różnicowego, lewa 

1 



wargowy A56x80x I3DW 

2 

22 

0050/52-566/0 

Uszczelka 

1 

7 

0050/42-517/0 

(zamiasi U050/74-233/0) 

Sprzęgło mechanizmu 


23 

0050/52-504/0 

Pokrywa 

1 



blokującego 

1 

24 

0054/21-065/4 

śruba M6Xia-5.6 


S 

0050/52-522/0 

Widełki 

1 



FN-58/M-62117 


9 

0050/42-016/0 

Nakrętka regulacyjna 




(od nr ciągnika 172400 




(do nr ciągnika 272690) 

2 



zamiast 0054/21-070/6) 

2 

Sa 

0000/42-516/1 

Nakrętka regulacyjna 


25 

0054/61-120/7 

Podkładka sprężysta 




(od nr ciągnika 272700) 

2 



6,1 fosŁ 


10 

0050/42-515/0 

Tuleja łożyskowa 

2 



PN-65/M-82029 

2 

11 

0050/52-502/0 

Uszczelka 

2 

26 

0050/52-503/0 

Zabezpieczenie 


12 

0050/42-518/0 

Sprężyna 

1 



(do nr ciągnika 224459) 

2 

13 

0054/52-012/4 

Łożysko stożkowe 30216 


26 a 

0050/52-503/1 

Zabezpieczenie 




PN-55/M-86226 

2 



(od nr ciągnika 224460) 

1 
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i 


2 


cd. T-28 


27 

0054/21-003/7 

Śruba M10X25-8.8 fosf. 
PN-58/M-82117 
(od nr ciągnika 172400 
zamiast 0054/21-072/6) 

5 

28 

0054/21-027/7 

Śruba M10X40-88 
PN-58/M-B2110 

8 

29 

0050/42-514/0 

Podkładka zabezpiecza¬ 
na 

4 

30 

0054/24-023/8 

Nit 8X35 

FN-70/M-82952 

(od nr clqgnika 172400 

zamiast 0054/24-022/3) 

12 

3! 

0050/52-509/0 

Kamień widełek 

2 

32 

0054/51-030/5 

Pierścień uszczelniający 
10,3X2,4 

PN-6O/M-80961 

(od nr ciągnika 212000 

zamiast 0050/24-246/0) 

1 

33 

0054/51-030/9 

Pierścień uszczelniający 
15.3X2,4 

PN-60/M-B8961 
(zamiast 0050/74-250/0) 

1 

34 

0054/02-040/9 

Pierścień osadczy spręży¬ 
nujący 20z 

FN-63/M-85111 

1 


35 

0054/28-030/3. 

36 

0048/52-521/0 

37 

0054/28-011/3 

38 

0054/61-010/0 

39 

0050/42-704/0 

40 

0054/23-150/5 


41 

42* 


0050/52-737/0 

0050/62-502/0 

0046/42-598/0 


Wpust A5X5X50 
PN-70/M-850C5 
Wałek mechanizmu 
blokującego 

Zawleczka 3,2X20 cynk. 
PN-67/M-82001 
Podkładka okrągła 
8,4 fosf. 

PN-67/M-82OO0 
Cięgło sprzęgła 

Nakrętka M8-5 

PN-58/M-82153 

(od nr ciągnika 172400 

zamiast 0054/23-060/3) 

Nakrętka regulacyjna 

Cięgło 

Obudowa mechanizmu 
różnicowego z kołem ta¬ 
lerzowym i atakującym, 
kompletna (poz, 14, 15, 21 
28—30 oraz T-27, poz. 13) 


• Nie zamawiać na cz.ęfccl zamienne 



Ursus C-355, C-355M, C-380, 1978 r 


i 
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HAMULCE NOŻNE (I) 


Zespół 0046/62-600/0 


T-29 



Nr po*. Osnaczinle Nirwi podsespołu Łub częict Bsiuk 



Nr por 


O meczenie 


Narwa podzespołu lub częScl Sztuk 



i 

00 $4/02-041/D 

Pierścień osadczy spręży¬ 

I 

11 

0054/01-120/9 

Podkładka sprężysta 




nujący 45 z 

■ 



8,2 fosf. 




PN-63/M-M111 

2 I 



PN-65/M-02O29 


2 ■ 

0050/42-000/0 

Pierścień oporowy 2 mm 

2 1 



(do nr ciągnika 162499) 

4 

*• 

0050/42-01B/0 

Pierścień oporowy II 


U 

0054/21-000/5 

Śruba M8X20-5.« fosf. 




2,5 mm 

2 



PN-58/M-82I17 

4 


0050/42-009/0 

Pierścień oporowy 1 mm 

1 

1 13 

0050/52-601/0 

Uchwyt szczęk 




(od nr ciągnika 115000 

I 

I 


hamulcowych 




zamiast 0050/71-708/0) 

2 

l 


(do nr ciągnika 152499) 

2 

5 

0050/42-007/0 

Uszczelka profilowa 

2 

I JJa 

0050/52-501/1 

Uchwyt szczęk 


6 

0050/42-001/0 

Bęben hamulcowy 

1 

I 


hamulcowych 




(do nr ciągnika 162499j 

1 



(od nr ciągnika 152500) 


6a 

0050/42-001/1 

Bęben hamulcowy 


I 


(stosować łącznie z poz. 5a 




(od nr ciągnika 102500 


I 


oraz poz. 19a i 35a, 




stosować łącznie z poz. lSa 


I 


UbL 33) 

2 



oraz poz. lOa i 35a, 


14 

0054/51-013/0 

Pierścień uszczelniający 




Uhl. 33) 

1 

I 


A52X?2X10 


7 

0050/52-028/0 

Okładzina 

4 

I 


PN-06/M-8000O 


< 

0040/52-000/0 

Szczęka hamulcowa 


I 


(do nr ciągnika 162499) 

2 



(łącznie z poz. 7, 25) 

4 

1 15 

0054/31-011/0 

Łożysko kulkowe 0209 


9 

0050/52-007/0 

Sprężyna szczęk 

4 

| 


FN-55/M-86102 


10 

0050/52-020/0 

Cylinderek hamulcowy n 


I 


(do nr ciągnika 102499) 

2 



(poz. 20—321 

2 ] 

1 
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cd. T-29 



16 

0050/52-627/0 

Uszczelka 

{do nr ciągnika 162499) 

2 

17 

0054/51-012/9 

Pierścień uszczelniający 

A45X«X1Q 

PN-66/M-86B60 

(do nr ciągnika 162490) 

2 

18 

0050/52-622/0 

Pokrywa 

(do nr ciągnika 162499) 

2 

19 

0054/21-071/4 

Śruba M8X14-B.6 fosf. 

PN-58/M-82118 

(do nr ciągnika 1624DD) 

6 

20 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężyste 

10,3 fosf. 

PN-65/M-82029 

12 

21 

0054/21-060/9 

Śruba M10X20-5.fi fosf. 
PN-56/M-82117 

12 

22 

0054/86-035/2 

Sworzćń 20X45 
PN-03/M-83OO2 

4 

23 

0050/52-829/0 

Blacha zabezpieczająca 

2 

24 

0054/21-075/3 

Śruba M6XlO-5.6 fosf. 
PN-58/M-82116 

2 

25 

0050/42-635/0 

Nit 4X15 

48 

26— 

NC 40-3402 

Cyllnderek hamulcowy 

2 

27 

CSN 02 5280 

Pierścień uszczelniający 

4 


28 

29 

30 

31 

32 
3$ 


PV-3251 -36-004 
PV-3251-56-006 
PV-3231-56-009 
PV-S2fi 1-56-011 
CSN 30 3537 
0054/51-034/5 


34 


Końcówka szczękowa 
Drążek naciskowy 
Pierścień przed wkurza wy 
Śruba odpowietrzająca 
Kołpak 

Pierścień uszczelniający 

44,2X5;7 

PN-60/M-86M1 
(od nr ciągnika 162500 
stosować łącznie 
z poz. Ba 1 13a) 

Pierścień zabezpiecza¬ 
jący 45 

ZN-62/MPC/06-000B0 
(od nr ciągnika 162500 
stosować łącznie 
z poz. 6a i 13a) 

Pierścień oporowy 
(od nr ciągnika 162500 
stosować łącznie 
z poz. 6a i 13a) 


* LJcxba ulu* poi. I, S. 4 — Mielnie od wielkości lusu. 
•• Nie tamtwiió na części zamienne. 


0054/62-021/1 


35 


0050/52-604/0 
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HAMULCE NOŻNE (II) 
Sterowanie hamulców 


Zespól 0046/62-600/0 


T-30 



Tablica 30 


Nr pot 


Oznaczenie 


Narwa podzespołu lub części Silu* ii Nr pot 


Oznaczenie 


Narwa podzespołu lub części Sztuk 



0054/23-130/7 


005*1/01-150/2 


0054/21-065/4 


0054/69-030/1 


Nakrętka M6-5 
PN-58/M-82144 


0054/61-120/7 Podkładka sprężysta 6,1 

PN-65/M-R2029 

0046/62-606/f) Wyporom zbiomiczkc 

(od nr ciągnika 371343 

ziimiasl 0050/62-605 0 
0050/62-605/D 

0050/62-633/0 Zbiornik płynu 

hamulcowego 
(od nr ciągnika 204600 
zamiast 0050/42-610/0 
i 0000,227.901) 

005*1/01-150/2 Podkładka okrągła 6,5 

PN-67/M-82005 

0054/21-065/4 Śruba M8Xl2-5 6 

PN-5B/M-82117 

0054/09-030/1 Opaska zaciekowa B 170 

PN-63/M-74905 

(od nr ciągnika 162830) 


10 


11 


12 


13 


0050/02-628/0 


0050/62-634/0 


0054/28-013/4 


0054/61-010/8 


0040/32-613/0 


0054/60-033/4 


Wąż gumowy Z-l-0,3, 
dł, 150 mm 

(od nr ciągnika 102831 
stosować z poz. 3 i 21) 
Opaska zbiorniczka 
(od nr ciągnika 264600) 
Zawleczka 2>5X18 
PN-69/M-82001 
(od nr ciągnika 135500 
zamiast 0054/28-011/3) 
Podkładka okrągła 10,5 
PN-67/M-82006 
Widełki z kułakie m 
(od nr ciągnika 217100 
zamiast 0050/62-602/0 
i 0050/62-601/0) 

Sworzeń 10X30/25 
PN-63/M-83002 
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14 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8-5 


25 

0046/62-609/0 

Przewód: wyrównywacz — 




PN-5B/M-82144 

2 



cy lin derek hamulcowy II, 


15 

0050/02-603/0 

Sworzeń dociskowy 

2 



prawy (do nr ciągnika 240149) 

1 

16 

0054/23-131/3 

Nakrętka M12-5 


25a 

0046/02-609/1 

Przewód: wyrównywacz — 




PN-58/M-82I44 

2 



cyllnderek hamulcowy II, 


17 

0054/01-121/1 

Podkładka sprężysta 12,2 




prawy (od nr ciągnika 




PN-65/M -82029 

3 



240160) 

1 

20 

0046/62-608/0 

Wspornik pomp 

1 

26 

0050/62-606/0 

Uchwyt przewodu 

1 

19 

0050/62-604/0 

Osłona 

2 

27 

0046/62-610/0 

Przewód: wyrównywacz — 


20 

0050/75-032/0 

Pompa hamulców 




cylinderek hamulcowy II, 




hydraulicznych 019 

1 



lewy 


21 

0046/82-607/1 

Przewód: zbiorniczek — 




(do nr ciągnika 240149) 

1 



pompa hamulców 


27a 

0048/02-610/1 

Przewód: wyrównywacz —- 




hydraulicznych 




cyllnderek hamulcowy II, 




(do nr ciągnika 162829 




lewy 




zamiast 0046/62-607/0 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



stosować łącznie 


28 

0050/62-815/0 

Przewód: pompa lewa — 




z 0050/42-610/0) 

1 



wyrównywacz 


2ia 

0046/82-607/2 

Przewód I kompletny 




(od nr ciągnika 287500 




(od nr ciągnika 162830) 

1 



zamiast 0046/82-612/0) 

1 

21b 

004G/82-6G7/3 

Przewód I kompletny 


29 

0054/21-082/6 

Śruba M8X20-6.8 




(od nr ciągnika 264600 




PN-58/M-82117 

4 



zamiast 0046/62-607/2) 

1 

30 

0054/81-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 


22 

0046/42-616/0 

Hydrauliczny włącznik 




PN-85/M-82028 

4 



światła lr stop” kompletny 

1 

31 

0050/62-629/0 

Pompa hamulcowa 


23 

0050/42-637/0 

Hydrauliczny włącznik 




z wyrównywaczem 




światła „stop” 

1 



(od nr ciągnika 240150) 

1 


u 


0050/72-1 DO/O 


Podkładka uszczelniająca 
12X18 


n 


0054/21-000/9 


Śruba MlOX2O-5,0 
PN-58/M-82U7 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 








HAMULCE NOŻNE(III) 

Pompa hamulców hydraulicznych I pompa hamulców 
hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia 


Zespół 0046/62-600/0 


T-31 



Nr poi. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk 


Nr pos. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części snu* 




1 



a 



4 



2 409-3941.03 

3 409-7101.02 

4 403-8033.10 

5 403-5020.33 

0 409-7100.03 

7 403-8909.02 

3 4D9-4500.28 


Pierścień osadczy 
sprężynujący 21w 
PN-83/M-85IM 
Pierścień zaciskający 
Uszczelka tłoka 
Tłok <£ 19 
Zawór 

Tłoczek gumowy (J 19 
Gniazdo oporowe 

Sprężyna 


2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 


9 

TKS-22I0 

Tłoczek pomocniczy 

2 

10 

TKS-221I 

Tłoczek gumowy £) 19 
(od nr ciągnika 275450 
zamiast 409-7100.03) 

2 

11 

403-4200.51 

Podkładka uszczelniające 

2 

12 

409-408.00 

Zakrętka 

2 

13 

50.02fl33.0A 

Zespół tłoczka 

1 

14 

TK-1I40 

Pierścień uszczelniający 
21,3X2,4 

1 

15 

50.62329.OA 

Korek 

1 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 








PEDAŁY I DŹWIGNIE 


Zespól 0046/62-700/0 


T-32 


Nr 

Omrtmr.r 

W 

0054/66-034/5 

tf 

OO54/2S-0I2/O 

12 

0054/61-020/'/ 

U 

0046/62-705/0 

ł3a 

0046/62-705/1 

14 

0054/66-039/5 

15 

0046/62-711/0 

15 a 

0046/62-71 l/l 

16 

0046/62-701/0 

i 7 

0050/62-704/0 

f7 0 

0050/62-704/1 


61 


UnusC-355, C-355M, C-360, 19*1 r. 






T-32 


Nr por. 

OmAarnic 

18 

0054/61-010/6 

19 

0054/28-011/3 

20 

0054/51-010/4 

2ł 

0054/26-032/0 

22 

00 50M2- TO 1 /0 

23 

0046/62-710/0 

23a 

0046/62-710/1 

24 

0054/61-121/0 

25 

00 S4/23-131/7 

25a 

0054/21-060/9 

26 

0050/62-719 0 

27 

0050/52-717/0 

28 

0054/61-001/4 

29 

0054/28-011/4 

30 

0054/62-041/2 

3ł 

0050/62-701/0 

32 

0046/62-702/0 

33 

0046/62-703/0 

34 

0050/62-713/0 

35 

00 50/ 62- 703/0 

36 

0054/61-120/7 

37 

0054/21-065/4 

38 

0050/52-707/0 

39 

0050/52-704/0 

40 

0050/52-705/0 

41 

0046/52-706/0 


pndrepoiif 


Sztuk 


Podkładka okrągła 8,4 PN-67/M- 
-82006 

Zawleczka 3.2x20 PN-69/M- 
-82001 

Pierścień uszczelniający 
A25x35x 7 PN-66/M-86960 

Wpust zaokrąglony pełny 
A-6x 6x 16 PN-70/M-8500 5 (nd nr 

ciągnika 224500V zamiast 
00 50'52-734/0) 

Wałek pedałów 

Uchwyt pedału (do nr ciągnika 
331149) 

Uchwyt pedału (od nr ciągnika 
331150) 

Podkładka sprężysta Z 10.2 
PN- 77/M-82008 

Nakrętka M 10- 5 PN- 58/M- K2144 
(do nr ciągnika 331149) 

Śniha M 10x20-5.6-II PN-74/M- 
-82105 (od nr ciągnika 331150) 
Pedał mechanizmu blokującego 
Sprężyna pedału 

Podkładka okrągła 15 PN-67/M- 
-82006 

Zawleczka 3*2x25 PN-69/M- 
-H200I 

Pierścień osadczy sprężynujący 
25w PN-63/M-85111 
Tulejka dystansowa 
Pedał hamulca lewy 
Pedał hamulca prawy 
CK pedału (od nr ciągnika 
165470 zamiast 0046/62- 706/0j 

Płytka ustalająca 

Podkładka sprężysla Z6,1 

PN-77/M-82008 

śruba M6x 12-5.6 PN-58/M- 

-82117 

Sprężyna pierścienia wyłącza¬ 
jącego 

Pierścień wyłączający 
Wkładka filcowa 
Łożysko wyłączające 


r |HV 

Ozimemu* 

42 

0054/62-041/0 

43 

OA54/61-012/1 

44 

0050/52- 703/0 

45 

0054/63-020/1 

45a 

0054/63-020/2 

46 

0046/52-744/0 

47 

0054/26-023/2 

48 

0050/42-704/0 

49 

0054/23-150/5 

50 

0050/52-737/0 

51 

00 50/52-73K/0 

52 

0050/52-716/0 

53 

0050/52-711 /0 

54 

0054/63-020/1 

55 

0054/21-072/5 


Narwa jTndrry^u lub t.7<«Li 




56 

0050/62-729/0 

57 

58 

0050/62-728/0 

0054/23-031/7 

59 

00 50/62-727/0 

60 

0054/21-061/2 

6ł 

0054/61-121 /( 

62 

0054/21-061/7 


Pierścień osadczy sprężynujący 
22z PN-76/M-85I I I 
Podkładka okrągła 23 PN-67/M- 
-82006 

Widełki wyłączające łożysko 
Smarowniczka S f . M6x ł 
PN-69/M-86002 (do nr 
ciągnika 165469) 

Smarowniczka St.B. !/8 
PN-69/M-86002 (od nr 
ciągnika 165470) 

Wałek sprzęgła 

Wpust ścięty pełny B-6x6x56 
PN-70/M-85005 (od nr ciągnika 
182140 zamiast 0050/52-733/0) 
Cięgło sprzęgła 

Nakrętka M8-5 PN 58/M 821 53 
(zamiast 0054/25-060/6) 

Nakrętka regulacyjna 

Cięgło 

Uchwyt 

Piasta hamulca 

Smarowniczka Si M6x I 

PN-69/M-86002 

Śruba M 10x25-5.6 PN-74/M-82 I 05 
(<<j nr ciągnika 331 1 50 zamiast 
0054/21 -082/5) 

Sprężyna pedału (od nr 
ciągnika 240150) 

Uchwyt (od nr ciągnika 224460) 
Nakrętka M I0x 1.25-5 PN-58/M- 
-82146 (od nr ciągnika 2401 5(1) 
Podkładka 2 mm (stosować przy 
przenoszeniu luzu osiowego 3 mm 
pedału hamulca) 

Śruba Ml0x25-5.6-11 PN-74/M- 
-82 105 (od nr ciągnika 33 \ 1 50 
zamiast 0054/21-082/5) 

Podkładka sprężysta Z12.2 
Fe/Zn9 PN-77/M-82008 
Śruba Ml2x25-5.6-!l PN-74/M- 
-82105 


r 


i 


i 


i 


3 


2 
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PÓŁOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOŁAMI 


Zespól 0046/42 *800/0 


T-33 



fHU 


10 


<>/n.i c/cok* 


0054/5.1-010/ 7 


0054/51-012/2 


0054/52-090/2 


(K)54/52-021/1 


0046/42-HI 4/0 
00 50/52-HO 5/0 
0054/21-062/2 

0054/61,120/0 

00 50/'4-HO 5/0 

oo 50/42-ho fyo 
00 50/4 2-HI 5/0 
0054/21-012/5 

0054/51-012/6 


Niuuii [Vk1jls^i4ii Juh t7v fc sci 


Opona 14,9/J3-2H/8PRI 

PN- 73/094300/052 

(zamiast 0050/73-753/0) 

Opona \ 2,4/1 1-36-6PRAN3-I 
P N - 7 3 / C * 94300/0 52 

(na specjalne żądanie eksportu) 
Dętka 14,9/ 13-28 Butyl I GP6MB 

ZN-77/MPCh-G/D-l ' 

Dętka 12,4/1 I-36-J-GP6MB 
PN- 74/094300/078 

(na specjalne żądanie eksportu} 
Obręcz z uchwytami 
Tarcza 

Srnha M8x \(> 5,6-1 li PN- 74/M* 
-82105 

PtaJkladka sprężysta 7.8,2 Fe/Fg 

PN-77/M-82008 

Pokrywa górna 

Uwczclkn I 

Sworzeń kola 

Łożysko kulkowe M 10 
PN-79/M-86100 
Pierścień zabezpieczający 
A50x 72 x JO PN-72/M-869 64 


II 


S/tuŁ i Nr fuv 


36 


16 


■12 

13 


13 

16 

16a 

n 

18 


21 
7 7 

_ r 

23 

24 


<)7n;iC7cnii2 


0050/9 1-797/0 
00 50/42-H22/1 


H 00 50/4 2-fil 2/1 


0050/52-HI 0/0 

0050/42-H22/0 

0050/82-H22 0 
0050/42-H02/0 
0054/22-121/6 


IV 00S4/2I-07H/2 


20 0054/61-121/2 


0050/42-801,0 

0050/42-H22/0 
0050/71-769/0 
(X) 50/ 7.2- 62 5/0 
0054/22-011/2 


26 0054/61-121/2 


lub 


Śruba pasowana M 16x48 
Korpus zwolnicy lewy (txJ nr 
2 I 7100 zamiast 0050/42-832/0} 
Korpus zwolnicy prawy (od nr 

2 1 7100 zamiast 0050/42-833/0) 

Wkładka zabezpieczająca 

Pólos (do nr ciągnika 189069} 

Półos(cid nr ciągnika 189070) 

Podkładka 

Nakrętka Ml 6-5-1 r 

PN-75/M-82144 

Śruba M 14x40-8.8-1 

PN-74/M-82105 

Ptrfkludka sprężysta ZI4.2 Fe/Fg 

PN-7 7/M-82 00 8 

Ptichwa tylnego mostu 
Śruba Ml6x40 
Wkładka 13-28 „Widc Base 
Nakrętka M22x 1.5 
Nakrętka MI Kx 1,5-5-1 
PN- 7 5/ M- 82 144 
Podkładka sprężysta Z 16.3 
Fc/Zny PN-77/M- 82008 


SZlUfc 


24 


24 


12 


12 


Ursus C-355, C-355M, C-3B0, 1978 r. 
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T-33 


Nr por. 

OniKune 

Nim podzespołu lub części 

Situfc 

Ni pen 

Oin«c7tn«: 

27 

0054/21-028/7 

Śruba Ml8x1.5x60-8.8-1 


39 

0050/78-406 0 



PN- 74/M- 82101 

12 



28 

0050/42-807/0 

Wal kota 

2 

)9a 

0050/00-056/0 

29 

0054/21-060/5 

Śruba M8x20-5.6-11 






PN-74/M-82105 

8 

40 

0054/21 -061 ;5 

30 

0050/52-801/0 

Pokrywa przednia 

1 



31 

0050/52-802/0 

Uszczelka U 

2 

41 

0050/42-80 H/0 

37 

0050/74-229/0 

Pierścień uszczelniający 


42 

0046/42-KI 8/0 



80xl00x I3D 

2 



33 

0054/32-011/0 

Łożysko stożkowe 30214 


43 

0054/32-011/6 



PN-75/M-86220 

2 



34 

0054/62-042/6 

Pierścień osadczy sprężynujący 


44 

0050/52-81 l/l 



70z PN-76/M-85111 

2 

45 

0050/52-812 0 

J5 

0050/42-809/0 

Kolo zębate (do nr ciągnika 


46 

0050/42-844/0 



160799) 

2 



35o 

0050/82-809/0 

Kulo zębate (od nr ciągnika 


47 

0050/52-804/0 



160800 stosować z poz. 6a 


48 

0054/61-121/0 



i I3a T-29) 

2 



36 

0050/42-812/0 

Uszczelka IV 

2 

49 

0054/21-060/9 

37 

0050/42-811/1 

Pokrywa korpusu zwolnicy (od nr 






21 7100 zamiast 0050/42-811/0) 

2 

50 

0050/52-803/1 

38 

0050/72-156/0 

Podkładka uszczelniająca 30x36 


5/ 

0050/01-593/0 



(do nr ciągnika 21 7049) 

4 



38o 

0050/00-055/0 

Podkładka (od nr ciągnika 


52 

0046/52-810,0 



2170501 

4 




Najuu lub cziSztuk 


Korek spustowy M30x 1.5 (do nr 
ciągnika 2 I 7049) 

Korek spustowy M24 x i .5 (od nr 
ciągnika 217050) 

Śruba MHx25-5 Ml 
PN* 74/M-82 105 
Sprężyna 

Wkładka kompletna (zamiast 

0050/42-834/0) 

Łożysko stożkowe 322 I I 

PN-75/M-K6220 

Pierścień 

Podkładka zabezpieczająca 
Nakrętka łożyskowa (zamiast 

0054/39-01 ł/l | 

Uszczelka JM 

Podkładka sprężysta Z 10.2 Fc/Fg 
PN- 7 7/M- 82 00 8 
Śruba MJ0x2O-5.M1 
PN-74/M-82105 

Pokrywa tylna 
Wkładka zabezpieczająca 
łod nr 240150) 

Obręcz z tarcz;) kompletna 
W I I x36 (na specjalne żądanie 
eksportu) 




■> 


•1 


ł 

i 
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HAMULEC RĘCZNY 



Nr puZ 

( OnaUś-n ,. 

pi kUi'{' t •'u luh tvc'0 

S/mL 

Nr pn/. 

< )/n.u:/i Ok 


<*>50/52-909/1 

Okładzina la\my (na e/esci 


14 

004 6, 52-904.*0 



zamienne) (ud nr ciągnika 


15 

00 50 52-912 0 



32X200 0050/52-909,0) 

2 

16 

0054/61-(110/6 


00 54/24-100/2 

Nu do okładzin 293908-P wg FSO 

28 



3 

(8)46/52-1/07/0 

Taśma hamulcowa kompletna 

“ł 

■ 

17 

0054-28-01 1 J 

4 

0046/52-905/0 

Tuleja dystansowa kompletna 

2 



j 

0054/23-132/6 

Nakrętka Ml2-5 PN-58 M- 


i fi 

0050/42-901,0 



-82 144 

4 

19 

0054 23-1 50' 5 

6 

W) 50/4 2-004/(1 

Sworzen 

-> 



7 

0050/52-903/0 

■Sprężyna 

2 



8 

0050/52-906/0 

Czop taśmy 

2 

20 

0(150/52-737/0 

0 

00 50/52-V 10/0 

Czop dźwigni 1 

2 

2/ 

(K) 50/52-738/0 

iO 

OO46/42-9O2/0 

Wspornik taśmy hamulcowej 

2 

22 

00 50/52-902/0 



(do nr ciągnika 1840001 

2 



Uh 

0046/42-902/J 

Wspornik taśmy hamulcowej 


23 

0050/52-907/0 



(<id nr ciągniku 184001) 

2 



li 

(K) 54/61 -121/0 

Pod kład kii sprężysta Z 10.2 


24 

0054/:S.0l5/7 



Fe- Fg PN-77-'M-82(K)8 

8 



17 

OOS4/2t-0ńl/6 

Śruba VI 10x25-5.6 fnsf 






PN-58,'M-821 1 1 

i 



/3 

0051/2 1-060/9 

Śniha M 10x20*5,6 fosf. 






PN- 58- M-82 1 1 7 

6 




pfid/c^połu luh C7 ^n%» 

Śruba reguhicy i nu 
D> wiania hamulcowa 
Podkładka 8,5 iosf. 
PN-67.M-82006 
Zawleczka 3,2x20 fosf. 
PN-69/M-8200I 

Cięglu ręcznego hamulca 
Nakrętka M8-5 cynk. 

PN'58/M*82153 (zamiast 
0054,23-060/3) 

Nakrętka regulacyjna 
Cięgło 

Sprężyna tnśmy {t*l nr ciągnika 
310450) 

Czop dźw igni II (od nr ciągnika 
346483) 

Zawleczka S-Zn 3.2x40 
PN*6y.-M-8200I (od nr ciągnika 
34 64 83} 


Ursus C-355, C-355M, C-360. 1981 r. 



Zespół 0046/63-300/0 


OS PRZEDNIA 

(do nr ciągnika 356281 1 


T-35 



Hr pot. 

Ośnieżania 

Narwa podaeipdu lub ot^Acl 

actuh 

l 

l 

a 

4 

1* 

0046/63-301/0 

Runa obciążników 

1 

i?* 

0094/21-063/0 

Śruba M10XU-9.0 fos!. 
PN-W/M-'82117 

4 

3 

0054/61-121/3 

Podkładka sprężysta 

10,3 fosf. 

PN-05/M-82O29 

(do nr ciągnika 203999, 

set. 20) 

ie 

4 

0054/21-061/7 

Śruba M12X25-5.0 fosr. 
PN-58/M-82117 

4 

5 

0054/01-121/1 

Podkładka sprężysta 

12J fosf. 

FN-85/M-82029 

4 

6 

0050/63-303/0 

Pokrywa sworznia 
(do nr ciągnika 23A32S) 

1 

6a 

0050/63-303/1 

Nakładka 

(od nr ciągnika 235330) 

1 

7 

0050/01-560/1 

Sworzeń osi 

(do nr ciągnika 235329) 

1 


Nr po*. 

Oi na c zenie 

Nazwa poCreapolu lub ca *4 cl 

Sit ak 

1 

t 

a 

4 

7a 

0050/53-311/2 

Sworzeń osi 

(od nr ciągnika 235330) 

1 

8 

0054/01-151/9 

Podkładka 14 fosf. 
PN-07/M-82005 

2 

9** 

0054/21-077/7 

Śruba M8Xl2-5.0 

PN-58/M-82118 

2 

10 

0050/03-301/0 

Wspornik osi przedniej 

1 

11 

0054/21-003/4 

Śruba M16X40-8.8 
PN-58/M-82117 

2 

12 

0050/01-103/0 

Zailepka 

10 

13 

0054/21-151/7 

Śruba M10XUO-8.8 
PN-58/M-82109 

0 

14 

0050/43-321/0 

Pierścień remontowy 

0,5 mm (stosować przy 
luzie wzdłużnym powyżej 
0,6 mm) 

1 

15 

0050/53-357/0 

Tuleja 

2 

16 

0054/23-132/5 

Nakrętka M16X1.5-5 fosf, 
PN-58/M-82144 

8 
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cd. T-35 



17 

18 

19 

20 
21 


0050/43-304/0 

0046/43*303/0 

0050/43*302/0 

0046/43-301/1 

0054/93-020/2 


22 


0054/27-017/8 


23** 0050/63-304/0 


24** 0054/61-120/0 


Nakładka strzemienia 
Strzemię z kołkiem 
Strzemię osi przedniej 
Oś przednia kompletna 
Smarowniczka St. B. 1/S 
PN-69/M-86002 
Kołek 5n6Xl2 
PN-66/M-83201 
(do nr ciągnika 235339) 
Wspornik numeru 
rejestracyjnego 
Podkładka sprężysta 
0,2 fos!. 

PN-65/M-82029 


• Przanlealano do zwpolu W4S/W-S00/1, tablica 17, 

*• Anulowano do produkcji blaiącej 1 produkcji części. 
Kamiennych, 


25 


0046/63-302/0 


25a 0046/63-304/0 


26 


0054/21-102/0 


Wspornik maski 
(do nr ciągnika 142900 
stosować łącznie 
i poz. 41 1 43, tablica 20) 
Wspornik maski 
(od nr ciągnika 143000 
stosować łącznie 
z poz. 41a, 41b I 43a, 
tablica 20) 

Śruba dwustronna 
M12X25-5.fl 
PN-60/M-8213I 
(zamiast poz, 41, 
tablica 20, od nr ciągnika 
143000) fosf. 
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67 



OŚ PRZEDNIA 


■ 

11 Nr pm 

Oj-nac7cnic 

Naz^a podzespołu lab części 

Sztuk 

II U 

00 54/21-063/4 

Śruba M 16x40-8.8-11 


Fj 


PN-74/M-K2I05 

T 

1 12 

0054,21-151/7 

śruba M 16x 1 r0-H.8-I I 


1 


PN-74/M-82101 

6 

J łj 

0054/63-020/2 

Smarouruczka SlB'. H ‘ 


I 


PN-76/M-86002 


14 

0050/83-309/0 

Sworzen osi 

1 

15 

0080.200.014 

Tulejka 

2 

1 / 6 

0050/83-308/0 

Tulejka 

I 

17 

0054/21-1(4/4 

Śruba M!6xJ.5xl 10-8. Ml 




PN-74/M-82I0I 

4 

fS 

0046/83-302/0 

Oś przednia 

1 

19 

00 HO. 200.016 

Nakrętka 

4 

20 

0050/83-310/0 

Pierścień 

1 

21 

0050/83-307/0 

Tulejka 

1 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1981 


* 










PÓŁOSIE WYSUWNE NIERESOROWANE Z KOŁAMI 6.00-18 


Zespół 0046/63-400/0 


(do nr ciągnika 160099 - standard, 
od nr ciągnika 160100- na zadanie! 


T-36 



Kr por. 

Oinacrenłe 

Narwa podtcspolu lub cztfcl 

Sztuk 

1 

2 

3 

4 

1 

0050/63-404/0 

Ogranicznik 

1 


0050/43-602/0 

Tuleja 

4 

3 

0040/43-417/0 

Póloś prawa kompletna 
(od nr 250700 
zamiast 0042/27-217/0) 

1 

4 

m 

0054/31-015/4 

Łożysko kulkowe 
wzdłużne 51108 
PN-55/M-86?fi0 

2 

5 

0050/43-412/0 

Pierścień 

2 

6 

0054/51-032/8 

Pierścień uszczelniający 

52,2X5,7 


4 


PN-6O/M-80961 

2 

7 

0050/98-022/0 

Wpust 10X8X29 

2 

8 

0050/43-415/0 

Sworzeń zwrotnicy prawy 

1 

9 

0054/28-012/1 

Zawleczka 

S-Zn-4X32 cynk. 
PN-69/M-82001 

2 

10 

0054/23-190/7 

Nakrętka koronowa B 
M16Xl,5-5 

PN-74/M-82159 

2 


Nr poz. 

Oma ozenie 

Narwa podzespołu lub cię^cl 


I 

i 

3 

4 

11* 

0050/63-408/0 

Dźwignia zwrotnicza 
prawa 

(od nr ciągnika 115300 
zamiast 0050/63-401/0) 

1 

12 

0080.220.01B 

Pierścień 

2 

13 

0080.220.014 

Osłona 

2 

14 

0080.220.015 

Pierścień 

2 

15 

0054/63-020/1 

Smarowniczka 

St. M6X1 cynk. 

PN-69/M-86002 

2 

16 

0901.0.2.000 

Przegub kulowy II 
(łącznie z poz. 15) 

J 

17 

0054/23-152/7 

Nakrętka 

M24X2-5 cynk. 

PN-58/M-82153 

(do nr ciągnika 250999 

stosować z poz. 18) 

1 

18 

0902.0.0.100 

Drążek poprzeczny 
(do nr ciągnika 250999) 

1 



Urws C-355, C-J55M. t-360, 1^78 r./iy«l r. 










cd. T-36 


1 

t 

18a 

0902.0.0.300 

19 

0080.a20.017 

m 

0054/21-213/1 

20 

0054,'32-011/3 

21 

0050/53-408/0 

22 

0050/53-407/0 

23 

0050/43-045/1 

24 

0050/00-516/0 

25 


25a 

0054/23-130/3 

26 

0050/43-033/0 

27 

0050/73-722/0 

28 

0902.0.1.000 

28a 

0902.0.2.000 

29 

0054/21-032/3 

30 

0054/01-061/7 


31* 0050/03*409/0 


32 

33 


34 


35 


JO 

37 


0050/43*410/0 

0040/43*418/0 


0054/03-020/2 


0054/21*027/9 


0050/63^03/0 

0054/61-121/2 


Drążek poprzeczny 

(od nr ciągnika 251000) 
Śruba 

(do nr ciągnika 250969) 

Śruba M8X45-8.B II 

PN-74/M-82101 

Łożysko stożkowe 32208 

PN-70/M-86220 

Pokrywka 

Pierścień uszczelniający 

Czop zwrotnicy 

(od nr ciągnika 150300 

zamiast 0050/43*645/0 

Kolek 12nOX03 

Nakrętka M16X1^-5C 

PN-58/M-82153 

(do nr ciągnika 250999) 

Nakrętka MW II 

PN-75/M*82l44 

(od nr ciągnika 251000) 

Nakrętka M14X1,5 

Opaska ochronna 0.00X18 

Przegub kulowy I 

(łącznie z poz. 15 

do nr ciągnika 250999) 

Przegub kulowy I 

(od nr ciągnika 251000) 

Śruba M14Xl,6X«0-8.8foE 

PN-58/M-82110 

Podkładka odginana 

dwuotworowa 

15X00 cynk. 

FN«59/M-82012 

Dźwignia zwrotnicza lev 

(od nr ciągnika 115300 

zamiast 0050/03*402) 

S worze A zwrotnicy lewy 
Pół oś lewa kompletna 
(od nr 250700 zamiast 
0042/27-218/0) 
Smarowniczka St. B. 
PN-68/M-86002 
Śruba 

M14X1,3X73*B.8 fosf 

PN-58/M-82110 
Ramię zwrotnicy 
Podkładka sprężysta 
14,2 fosl. 



0054/23-132/1 


0050/73-732/0 

0050/73-712/0 

0054/32-011/2 


0090.205.026 


0050/43-646/0 


0050/43-648/1 


0054/28-012/3 


0050/01-595/0 

0050/73-624/0 

0050/43-409/0 

0050/43-424/0 


0054/61-121/3 


0054/21-062/0 


0050/43-423/0 

0054/01-120/9 


0601.0.0.003/1 

0054/21-213/9 


0902.0.0 000/2 


0046/63-410/G 


PN-05/M-82029 
Nakrętka 
M14Xl,5-5 fosf. 
PN-58/M-82144 
Dętka 0.00X18 
Opona 8.00X18 
Łożysko stożkowe 30305 
PN-70/M-86220 

Podkładka 

(od nr ciągnika 184800 
zamiast 0050/53-413/0) 
Nakrętka koronowa 

M24X1 

(do nr ciągnika 150299) 
Nakrętka koronowa 
M24X1,5 

(od nr ciągnika 150300) 
Zawleczka 
S-Zn-4X40 fosf. 

PN-Ofl/M -82001 

Nakrętka 

Śruba M14X1,S 

Piasta kola przedniego 

Obciążnik przedniego kola 

(na żądanie) 

Podkładka sprężysta 
16,3 fosf. 

PN-05/M-B2029 

Śruba M16X35-5.0 fosf. 

PN-58/M-82117 

Koło przednie 4.00X18 

Podkładka sprężysta 8,2 

PN-65/M-62029 

Obejma I 

Śruba M8X35-8.B II 
FN-74/M-82101 
Drążek poprzeczny 
kompletny 

(poz. 10. 12—19, 25, 2B r 
52—54 od nr ciągnika 
251000 zamiast 0902.0.0.00< 
Czop zwrotnicy z nakręt¬ 
ką, na części zamienne 
(poz. 23 i 43a) 


2 


2 


2 


2 


2 

2 

e 

3 


2 


0 


a 

2 


3 

2 


1 


1 


• W eU rutkach de nr 11UM 
zwrotniczą lewą 1 pr«wą. 


z 


Nr 





Ursus C-355, C-355M, C-3C0, 1978 r. 










PÓŁOSIE WYSUWNE NTERESOROWANE Z KOŁAMI 6.00-16 


Zespół 0046/63-400/1 


(od nr ciągnika 160100 do nr ciągnika 3562*Z) 


T-36/1 



Nr poz.' Oznaczenie Nazwa podzespołu lub cz<jbCl S^LuK 



1 0050/63-404/0 Ogranicznik 1 

2 0050/43-602/0 Tuleja 4 

3 0046/43-417/0 Półoś kompletna prawa 

(Od nr ciągnika 186200 
zamiast 0042/27-217/0) 1 

4 0054/31- v 015/4 Łożysko kulowe 

wzdłużne 51108 

PN-55/M-86260 2 

5 0050/43-412/0 Pierścień 2 

6 0054/51-032/8 Pierścień uszczelniający 

52,2X5,7 

PN-6O/M-8090I 2 

7 0054/2B-020/S Wpust B 10X8X28 

PN-70/M-85005 
(od nr ciągnika 179500 
zamiast 0050/98-022/0) 2 

S 0050/43-415/0 Sworzeń zwrotnicy prawy 1 

9 0054/20-012/1 Zawleczka 

S-Zn-4X32 cynk, 
PN-69/M-B2001 2 


Nr poz. 

Oznaczanie 

Nazwa pod zon po! u lub czeAei 

Sztuk 

i 

2 

3 

4 

JO 

0054/23-190/7 

Nakrętka koronowa 

BM10X1,3-5 cynk. 
PN-74/M-82159 

2 

11 

0050/03-408/0 

Dźwignia zwrotnicza 
prawa (od nr ciągnika 
115300 zamiast 
0050/63-401/0) 

1 

12 

0080.220.016 

Pierścień 

2 

13 

0080.220.014 

Osłona 

2 

14 

0080.220.015 

Pierścień 

2 

15 

0054/03-020/1 

Smarcwniczka St. 



MflXt cynk. 

PN-09/M-80OO2 2 


16 0901.0.2.000 Przegub kulowy II 

(łącznie z poz. 15) 

17 Nakrętka M24X2-5 cynk. 

PN-58/M-82153 

(do nr ciągnika 250999 
łącznie z poz. 18) 1 



Ursui C-355, C-3S5M, C-360, 1978 r./198l r. 
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cd. T-36/1 


1 

2 

* 

4 

l 

1 

a 

4 

16 

OOBO.0.0.100 

Drążek poprzeczny 


34 

0054703-020/2 

Sm&rowntczka St. B. 1/3’ 




(do nr ciągnika 250899) 

1 



PN-69/M-86002 

4 

Ifia 

0002 0.0.300 

Drążek poprzeczny 


35 

0054/21-032/2 

Śruba M14Xl,5X85-8.0 




(od nr ciągnika 251000) 

1 



PN-50/M-8211O 

2 

19 


Nakrętka M18X 1,6-6 cynk. 


36 

0050/83-403/0 

Ramię zwrotnicy 

1 



PN-58/M-82153 


37 

0054/61-121/2 

Podkładka sprężysta 14,2 




(do nr ciągnika 250909) 

1 



PN-05/M-B2O29 

2 

19a 

0054/23-130/3 

Nakiętka M8-8II 


38 

0054/23-132/1 

Nakrętka M14Xl,5-5 fosf 




PN-75/M-82144 

3 



PN-58/M-82144 

2 

20 

0080.220.01? 

Śruba 


39 

0050/01-585/0 

Opona 0.OO-10/6PR 

2 



(do nr ciągnika 250099) 

1 

40 

0054/53-090/1 

Dętka 6.00-16 I 


20d 

0054/21-213/1 

Śruba M8X«-B.8 II 




ZN-74/MPch-G/0-9 




FN-74/M-82101 

2 



(zamiast 0054/53-020/1) 

2 

21 

0050/01-550/2 

Piasta kola przedniego 

2 

41 

0050/01-564/1 

Obciążniki kola przedniego 

4 

22 

0050/01-554/0 

Śruba M14Xl.6 

12 

42 

0042/27-009/1 

Kolo przednie 4.00Exl6 

2 

23 

0054/32-012/8 

Łożysko stożkowe 30 307 


43 

0054/61-121/1 

Podkładka sprężysta 12.2 




PN-70/M-86220 

2 



FN-B5/M-82029 

a 

24 

0042/27-218/1 

Pierścień uszczelniający 

2 

44 

0054/21-001/2 

Śruba M12X30-5.8 


25 

0050/01-573/0 

Pierścień 

2 



PN-58/M-82117 

8 

26 

0042/27-221/2 

Czop zwrotnicy 

2 

45 

0054/31-018/2 

Łożysko stożkowe 30206 


27 

0054/27-019/2 

Kolek 12n6X60 




PN-75/M-86220 




PN-S6/M-85021 

2 

46 

0080.205.026 

Podkładka 

2 

28 

0002.01.000 

Przegub kulowy I 


47 

0080.205.016 

Nakrętka koronowa 




(łącznie z poz. 15 




M24X1,5 




do nr ciągnika 250999) 

1 



(zamiast 0050/63-411/0 


28a 

0902.0 2.000 

Przegub kulowy I 




od nr ciągnika 190600) 




(od nr ciągnika 251000) 

1 

48 

0054/28-012/3 

Zawleczka S-Zn-4X40 


29 

0054/21-032/3 

Śruba Ml4Xl,5XfiO-88 




PN-69/M-82001 

2 



PN-58/M-82110 

8 

49 

0050/43-633/0 

Nakrętka M14X1.5 

12 

30 

0054/81-061/7 

Podkładka odginana 


50 

0050/01-595/0 

Nakrętka 

2 



dwustronna 15X00 cynk. 


SI 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 




PN-59/M-82012 

4 



PN-05/M-82C29 

3 

21 

0050/63-409/0 

Dźwignia zwrotnicy lewa 

1 

52 

0901.0.0.003/1 

Obejma I 

0 

32 

0050/43-418/0 

Sworzeń zwrotnicy lewy 

1 

53 

0054/21-213/9 

Śruba M8-35-B.8 II 


33 

0040/43-418/0 

Póloś lewa 




PN-74/M-82I01 

! 



(zamiast 0042/27-21B/0 



0902.0.0.000/2 

Drążek poprzeczny 




od nr ciągnika 100200) 

1 



kompletny 








(poz. 10. 12—20, 28, 51—53) 

1 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 








PÓŁOŚ WYSUWNA Z KOŁAMI 6.00-16 


(od nr ciągnika 356282) 


Zespól 0046/83-400/0 


T-36/2 



; 

s 

y 


// 

12 

13 

14 
13 


16 
i i 
18 



v p»u 

Olfl nu. 1 

Nazwa pcalfirspciu łuł* crę*d 

»^• ta « i■ 

S_ (Vji, 

/ 

0050/63-404/0 

Ogranicznik 

i 

2 

0050/43-602/0 

Tuleja (zwijana z brązu) 

4 

3 

0046/83-405/0 

Po los kompletna prawa 

i 

4 

0054/31-015/4 

Łożysko 51 108 PN-73/M- 86260 

2 

■ 

5 

0050/43-412/0 

Pierścień 

2 

6 

0054/51-032/8 

Pierścień uszczelniający 




52,2x5.7 PN-60/M-K696I 

2 i 


1 


0054,26-020/9 
0050/43-416/1 
0054 2K-OI2/I 


f0 0054'23-l90/7 


0050 63-408/0 
0080.220.016 
0080.220.0 14 
0080.220.015 
0054/63-020/1 


0901 02.000 


0903.00.1 tW) 


Wpust Bl0xKx28PN-70/M-H<O05 

Sworzeń zwrotnicy 
Zawleczka S4x32 
PN-69/M-82001 

Nakrętka koronowa BMl6x1,5* 

-06-IF PN-74/M-82159 

Dźwignia zwrotnicza prawa 

Pierścień 

Osłona 

Pierścień 

Smarowniczka St. M6x 1 
PN-7(VM-86002 
Przegub kulowy II 
Pozycja wolna 
Drążek poprzeczny 


2 

i 


2 


2 

1 

2 
2 
2 


2 


Nr pcK 

Oduczenie 

19 

0054/23-130/3 

20 

0054/21-213/1 

21 

0050/01-550/2 

22 

0050/01-554/0 

23 

0054/32-012/6 

24 

0042/27-216,' t 

25 

0050/01-573/0 

26 

0042/27-221/2 

27 

0054/27-085/6 

28 

0902.02.000 

29 

0054/21-032/3 

30 

0054/61-061/7 

31 

0050/63-409/0 

32 

33 

0046/83-404/0 


N*zwa pemfcsr^K^u Krfi części 


Nakrętka M8-6-1I 
PN-75/M-82144 
Śruba M8 x45-8.8-JI 

PN-77/M-82I01 
Piasta koła przedniego 
śpiba przedniego koła 
Łożysko stożkowe 30307 
PN-70/M-86220 
Uszczelniacz 
Pierścień 

Czop zwrotnicy kompletny 
Kolek walcowy I2n6x55 
PN- 66/M-85021 
Przegub kulowy I 
śruba M14 x 1,5 x 60-8.8-! 

PN-74/M-82101 

Podkładka odginana dwuotworowa 
15x60 PN-59/M-82012 
Dźwignia zwrotnicza lewa 

Pozycja wolna 
Bółoś kompletna lewa 


2 

2 

12 


2 

2 

2 

2 


2 

t 

i 


8 


4 

1 


Ursus C-35S, C-355M, C-360, 1981 r. 








Nr po* 


34 0054/63-020/2 


35 0054/21-032/2 


36 

37 


0050/63-403/0 

0054/61-121/2 


38 0054/23-132/1 


39 0054/53-011/0 


40 

41 

42 

43 


0054/53-090/1 

0050/01-564/1 

0042/27-009/1 

00S4/61-I21/1 


44 0054/21-061/2 


45 0054/31-018/2 


46 

47 

48 


0080.205.026 

0080.205.016 

0054/28-012/3 


Nwm podzcpctu lub oęid 

Sm ar owili czka St. B V|" 

PN-ffl/M-86002 
Śruba ML4x 1,5x85-8.8-11 
PN-74/M-82101 
Ramię zwrotnicy 
Podkładka sprężysta 14,2 
PN-6 S/M-82029 
Nakrętka M14x 1,5-5-11 

PN-75/M-82144 

Opona 6.00-16-6 PR 
PN-73/C-94300 

Dętka 6.00-16 ZN-74/MPCh-6/09 
Obciążnik kola przedniego 
Kolo przednie 4.00 Ex 16 
Podkładka sprężysta 12.2 
PN-6 S/M-82029 
Śruba Ml2x30-5.6-11 
PN-74/M-82105 
Łożysko stożkowe 30206 
PN-70/M-86220 
Podkładka 

Nakrętka koronowa 

Zawleczka S4x40 
PN-69/M-82001 


Sztuk 


Nr po* 

OzAKzriM 

49 

50 

51 

0050/43-633/0 

0050/01-595/0 

0054/61-031/0 

52 

53 

0901.0.003/1 

0054/21-213/9 

54 

0054/53-020/8 

55 

0054/53-010/8 

56 

0080.205.040 

57 

58 

0050/47-008/0 

0903.0.0.000 


Nazwa podzespołu tub cacaci 


Nakrętka MI4x 1,5 
Nakrętka 

Podkładka sprężysta 8,2 
PN- 77/M- 82008 
Obejma I 

Śruba M8x35-8.8-11 

PN-74/M-82I01 

Dętka 7,50- \ 6 PN- 65/C-94124 

(na żądanie dla odbiorców’ 

zagranicznych) 

Opona 7.50-1 6- 6 PR 
PN-65/C-94 123 
(na żądanie dla odbiorców 
zagranicznych) 

Koło przednie 5.50Fxl6 
(na żądanie dla odbiorców 
zagranicznych) 

Kątownik 

Drążek poprzeczny kompletny 
(poz. 12-16, 18, 19, 20, 28. 
51-53) 


Sztuk 


12 

n 



74 


Ursus C-355, C-355M, C-360 


tJ 



Zespół 0046/63*500/0 


MECHANIZM KIEROWNICZY 

(do nr ciągnika 167999) 


T-37 



Nr po2. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub czcścL Sztuk II Nr paz. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części Sztuk 




I 


Pierścień osadczy 


10 


Podkładka sprężysta 




sprężynujący 25z 




10.2 fosf* 




PN-63/M-85I11 

1 



PN-65/M-82029 

e 

2 


Łożysko walcowe NH 2305 


11 


Nakrętka M10Xl-5 fosf. 




PN-S7/M-86198 

1 



PN-58/M-82144 

6 

3 

0900,0 0 003 

Wał główny mechanizmu 


12 

0900.0.0.100 

Nakrętka regulacyjna 




kierowniczego 

1 



(łącznie z poz. 55) 

1 

4 


Pierścień osadczy 


13 

0900.0.0.010 

Uszczelka 

3 



sprężynujący 55 w 


14 

0900.0.0.011 

Podkładka do plombo- 




PN-83/M-85111 

2 



wania 

1 

5 

0900.0.1.003 

Pierścień łożyska 


15 

0900.0.0.014 

Podkładka ustalająca 

1 



igiełkowego 

2 

16 


Kołek walcowy 6h8X12 


6 

0900.0.1.002 

Bieżnia zewnętrzna 




PN-08/M-85021 

1 



łożyska igiełkowego 

1 

17 

0900.0.0.016 

Wkrętka regulacyjna 

1 

7 


Igiełka łożyskowa 


18 

0050/00-564/0 

Korek 

2 



3,5X29,8-0-5 


19 

0050/00-585/0 

Uszczelka 

2 



PN-68/M-86456 

39 

20 

0054/23-133/5 

Nakrętka M12Xl,25-8 fosf. 


8 

0900.0.0.007 

Uszczelka pokrywy 




PN-58/M-82144 

4 



bocznej 

1 

21 

0054/61-121/1 

Podkładka sprężysta 


9 

0900.0,1.001 

Pokrywa boczna 




12,2 fosf. 




(do nr mechanizmu 6499) 

1 



PN-flS/M-8202 9 

4 

9a 

0900.0.1.001/1 

Pokrywa boczna 








(od nr mechanizmu 6500) 

1 






Ursus C-355, C-355M. C-360, 1978 r. 


75 








22 


Podkładka sprężysta 




PN-58/M-82153 



R,2 fosf. 

H 

51 

0901.0.2.000 

Przegub kulowy II 



PN-65/M-82029 

12 n 



(łącznie z poz. 52) 

23 


Nakrętka M8Xl-8 fosf 

li 

52 


Smarowniczka St. 



PN-58/M-82144 

12 H 



M6X1 cynk. 

24 


Śruba dwustronna 

y 



PN-69/M-88002 



MBXMBXlX2Z-8.8 fosf. 

y 

53 

0901.0.0.100 

Drążek podłużny 



PN-6Ó/M-82131 

12 U 

54 

0901.0.1.000 

Przegub kulowy I 

25 

0900.0.0.001 

Pokrywa dolna 

1 0 



(łącznie z poz. 52) 

2$ 


Pierścień uszczelniający 


55* 


Zaślepka 40 



75X3 

n 



BN-65/3611-01 



PN-64/M-73093 

1 

56 


Nakrętka 

27 

0900.0 0 009 

Obudowa mechanizmu 




M10Xl^-5 cynk. 



kierowniczego 




PN-58/M-821S3 



(do nr mechanizmu 6409) 

1 

57 

0080.220.017 

Śruba 

27a 

0900 0.0.009/1 

Obudowa mechanizmu 


58 


WkTOt M0Xl2-5.0 



kierowniczego 




PN-C0/M-82230 



(od nr mechanizmu 6500) 

1 1 

59 


Podkładka sprężysta 

28 


Śruba dwustronna 




6,2 fosf. 



M10-M10XlX22-5.6 fosf. 

1 



PN-59/M-82023 



PN-80/M-82131 

6 

60 

0900.0.0.006 

Strzemię 

29 

0054/26-010/5 

Wpust czółenkowy 


61 

0900.0.0.005 

Prowadnik kulek 



5X7.5 fosf. 


62 


Kulka łożyskowa 5/16 



PN/M-B5008 

1 



ii-a-4 

30 

0900.0.0.200 

Wal kierownicy 

1 



PN-69/M-86452 

32 

0004/28-011/4 

Zawleczka 3,2X25 fosf. 


63 


Łożysko stożkowe 31 307 



PN-89/M-82001 

1 



PN-55/M-B62 24 

32 

0090/53-913/0 

Pokrywka kola kierownicy 

1 

64 

0900.0.0.008 

Zderzak 

33 

0094/23-190/5 

Nakrętka koronowa 

1 

65 

0900.0.0.004 

Nakrętka uzębiona 



M12-5 fosf. 

1 

66 


Pierścień uszczelniający 



PN-88/M-82159 

1 



89.2X5.7 

34 

0054/81-011/2 

Podkładka okrągła 




PN -80/M-66961 



13 fosf. 


67 

0900.0.0.017 

Podkładka regulacyj- 



PN-67/M-82000 

1 



na 0,1 

35 

0046/43-513/0 

Kolo kierownicy 

1 

I 68 

0900.0.0.018 

Podkładka regulacyj- 

36 

0900.0.2.200 

Wkład elastyczny 

1 

I 


na 0,2 

37 

0050/03-504/0 

Uszczelka 

1 

69 

0900.0.0.019 

Podkładka regulacyj- 

38 

0900.0.2 200 

Kolumna kierownicy 

1 



na 0,5 

39 


Pierścień uszczelniający 


70 

0900.0.0.020 

Podkładka regulacyj- 



A40X53X7 




na 1,0 



FN-BC/M-888B0 

1 

I 71 

0900.0.0.021 

Podkładka regulacyj- 

40 

0900.0.0 012 

Pierścień uszczelniający 

8 

I 


na 0,16 

42 

0094/28-012/1 

Zawleczka 4X32 cynk. 


I 72* 

0900.0.0.013 

Drut do plombowania 



PN-69/M-82001 

2 



L — 220 mm 

42 


Nakrętka koronowa 


73* 


Plomba 8 



BM18Xl.S-5 cynk. 


j 


PN-58/H-97002 



PN-60/M-B2159 

2 

— 

0040/63-590/2 

Mechanizm kierowniczy 

43 

0900.0.0.002 

Ramię mechanizmu 


i 


kompletny — podzespół m 



kierowniczego 

1 

I 


tatowy (oznaczenie pro- 

44 


Podkładka okrągła 




ducenta 0900.0.0.000) 



26 cynk 


! 


(poz. 1—19, 22—28. 30. 



PN-87/M-82005 

1 



36, 38—40, 43—48, 55, 

45 

0900.0.0.015 

Nakrętka koronowa 




58—73) 



M24X1.5 

1 

— 

0040/63-500/1 

Drążek podłużny 

45 


Zawleczka S-Zn-5X50 




kompletny 



PN-89/M-82001 

1 



(oznaczenie producenta 

47 

0080.220.016 

Pierścień 

2 



0901.0.0.000) 

48 

0080.220.014 

Osłona 

2 



(poz. 42, 47—54, 56, 57) 

49 

0080.220.015 

Pierścień 

2 




50 


Nakrętka 







M24X2-5 cynk 


II * NU 

zamawiać na czętcl zamienne. 


76 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 197S r. 






Zespól €046/63-500/0 


MECHANIZM KIEROWNICZY 

(od nr ciągnika 168000) 


T-37/1 



Nr pot. Onudtnic 


N«wi podziipolu lub aąftcl Sttuk 



Nr poł Omaegml* 


Narwa podzespołu lub czętcl Attuk 


1 


Pierścień osad czy 





sprężynujący 2Sz 





PN-03/M-85111 


1 

2 


Łożysko co we NH 

2309 

K 

\ 


PN-70/M-86184 


1 1 

3 

0910.0.0.040 

Wal główny mechanizmu 


i 


kierowniczego 


i 

4 


Pierścień otadczy 


1 



sprężynujący 55w 


n 



PN-83/M-SM1I 


i 1 

5 

0900.0.1.003 

Pierścień łożyska 





igiełkowego 


2 

6 

0900.0.1.002 

Bieżnia zewnętrzna 





łożyska Igiełkowego 


i II 

7 


Igiełki łożyskowe 


|| 






i 


PN-74/M-80496 


39 

a 

i 

i 

0910.0.0.038 

Uszczelka 


i 

9 

09io.0-o.aai 

Pokrywa boczna 


i 

10 


Podkładka sprężysta 

10,2 


i 

i 

'i 

i 

1 


PN-65/M-83029 


10 II 



lian C-355, C-355M, C 


, 1981 r. 


77 












T-37/1 


22 


23 

0920.0.0.100 

24 


25 


26 

0910.1.1,000 

27 

0054/26-010/5 

28 

0054/28-01 1/4 

29 

0050/5 3-SI 3/0 

30 

0054/23-190/5 

3 / 

0054/61-01 1/2 

32 

0046/43-513/0 

33 

0900.0.2.100 

34 

0050/63-504/0 

35 

0910.0.0.042 

36 

0910.0.0.035 

37 

0910.0 0.034 

38 

0910.0.0.033 

39 

0910 0.0.032 

40 

0910.0.0.037 

41 


42 


43 


43a 




Pierścień uszczelniający 90x3 
PN-64/M-73093 

Korpus kompletny (od nr ciągnika 

240150 zamiast 0910.0.0.030 
i 0910.0.0.500) 

Łożysko stożkowe 31306 

PN-75/M-86220 

Pierścień uszczelniający 42 X 2 

PN-64/M-73093 (do nr ciągnika 
240149) 

Wał kierownicy z nakrętką 
Wpust czółenkowy I*5x7,5 
PN-70/M-8500H 
Zawleczka 3*2x25 
PN-69/M-8 2 001 
Pokrywa koła kierownicy 
Nakrętka koronowa Ml2-5 
PN-66/M-82! 59 
Podkładka okrągła 13 
PN-67/M-82006 
Koło kierownicy 
Wkład elastyczny 
Uszczelka 

Podkładka dystansowa 1,5 
Podkładka dystansowa I 
Podkładka dystansowa 0*5 
Podkładka dystansowa 0,2 
Podkładka dystansowa 0.1 
Pierścień 

Śruba M8x 35-8.8 II 
PN-74/M-82I01 (od nr ciągnika 
242.200} 

Podkładka sprężysta Z8, 2Fc 

PN-77/M *82008 
Nakrętka Ml6x 1,5-5.6 
PN-58/M-82153 (do nr ciągnika 
242199) 

Nakrętka M8-8-II PN-75/M-82144 
(od nr ciągnika 242200) 


2 


I 


3 


44 0901.0.0.100 


44a 0901.0.0.200 


45 


46 0080.220.069 


47 

48 


49 

50 


51 


52 


53 

54 


55 

56 


59 
59a 


0080.220.015 
0080.220 040 


0080.220,016 


0900 0.0.002 I 


0054/28-0I2/I 


57 0901.000 


57a 0901.0 5 000 


Sfl 0901.0.0.003/1 


0080.220.017 


60 0901.0.0.000 4 


0920.0.0.000/1 


Drążek podłużny (do nr ciągnika 

242 IW) 

Drążek podłużny (od nr ciągnika 
242200) 

Smarowniczka St M6x I 
PN-69/M.86002 

Przegub kulowy Ił (zamiast 
0901.0.2 000/1) 

Pierścień 

Osłona gumowa kompletna 
(zamiast 0080.220.014) 

Pierścień 

Nakrętka M24x2-5.6 
PN-58/M-82153 (da nr 
ciągnika 242199) 

Nakrętka M30x2-5 
PN--75/M-82144 
Podkładka spT^żysia 30*5 
PN-65/M-82029 

Ramię mechanizmu kierowniczego 
Pierścień uszczelniający 
A40x 55x 7 PN-72/M-86964 
Zawleczka 4x32 PN-69/M-82001 
Nakrętka koronowy HMlóx 1,5-5 11 
PN-74/M-821 59 

Przegub kulowy I (łącznic 
z poz 45)(do nr 
ciągnika 242199) 

Przegub kulowy ! (zamiast 

0901 0.4.000) 

Obejma 1 (od nr ciągnika 
242200} 

Śruba (do nr ciągnika 242199) 
Śruba M8x45-8.8-II 
PN-74/M-82101 
(od nr ciągnika 242200} 

Drążek podłużny kompletny 
zamiast 0901 0.0000/21 
Mechanizm kierowniczy kompletny 

(poz. -17,20-24,26,33, 

35-40. 51-54) 


2 


l 

o 


i. 


Uwaga PojyCji .V 5. fc. M, I?. 21. 2 2f> .W JS +0 nic na C<<*» /air.cnnc 


% 

ł 

i 



78 


Ursus C-355. C-355M, C-360, 1981 r. 







STEROWANIE PO 


MPY PALIWOWEJ 


Zespół 0046/63-800/0 



Nr pęt Oznaczani* Nuwa podzaapotu lub czyści Sztuk I Nr poz. Otnicitnlc Niiyi podjapotu lub ciąlal. 



1 

• 

0054/28-010/5 

Zawleczka 


i- 

8 

0050/03-805/0 

Cięgło krótkie 



2X18 cynk. 


9 

0054/28-010/9 

Zawleczko 1,0X12 foef. 



PN-flfl/M-82001 

4 



PN-flB/M-82001 

2 

0050/43-511/0 

Tulejka pedała 

1 

10 

0064/61-010/4 

Podkładka okrągła 

3 

0054/01*010/8 

Podkładka okrągła 




0,5 loaf. 



10,5 cynk. 




PN-67/M-82000 



PN-87/M-82006 

4 

11 

0050/03-804/0 

Dźwignia 

4* 

0040/63*804/0 

Dźwignia gazu 


12 

0056/63-810/0 

Cięgło n 



(od nr ciągnika 150300 


13 

0050/80-106/0 

Rolek 3X22 



zamiazt 0050/63-824/0) 

1 

14 

0050/58-542/0 

Śruba regulacyjna 

5 

0060/75-342/0 

Pierścień zabezpieczający 

2 

15 

0050/03-811/0 

Cięgło m 


0040/63-800/1 

Loty ł ko kulkowe 

1 

10 

0050/01-004/0 

Przelotka 

1 

0054/23-230/7 

Nakrętka M0-5 foif. 


17 

0046/03-802/0 

Zaciak 



PN-58/M-82144 

a 



(do nr ciągnika 135690) 


i 


Unua C-3S5, C-355M, C-360, 1978 t. 








1* 

0054/21-110/3 

Srtiba 


23 

0054/61-020/2 

Podkładka do wkrętów 



MftXS0-5.e foftf. 




8,5 fo&f. 



PN-5MM2109 




PN-62/M-82007 



(do nr i ciągnika 135099) 

1 



(do nr 135699) 

10 


Wspornik prawy 

1 

29 

0054/23-131/0 

Nakrętka M8-5 fosf. 

20 

0050/63-807/0 

Tulejka dystansowa 1 

2 



PN-58/M-82144 

21 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 




(do nr ciągnika 135699) 



104 fosf. 


30 

0646/63-810/0 

Dźwignia 



PN-65/M-82029 

4 



(łącznie z poz. 37) 

22 

00501-051/2 

Śruba Ml0X22-5.0 




(od nr ciągnika 1357C0 



PN-58/M-82117 

1 



zamiast 0050/A3-B01/0) 

23 

0054/28-013/0 

Zawleczka 


31 

0050/52-717/0 

Sprężyna pedału 



2,5X25 cynk. 


32* 

0054/21-050/9 

Śruba 



PN-09/M-52001 

1 



FN-&8/M-82117 

24 

0054/28-041/4 

Nakrętka koronowa 


33 

0050; 63-825/0 

Wspornik lewy 



M10-5 cynk. 


34 

0045/63-803/0 

Wałek z dźwignią 



PN-M/M <92149 

1 

35 

0050/63-809/0 

Cięgło I 

25 

0000/53-812/0 

Sprężyna talerzowa 


36 

0054/69-020/3 

Galka kulista B-25 



gwiaździsta 

1 



czarna 

26 

0050/58-803/0 

Podkładka cierne 

1 



PN-63/M-5017O 

27 

0050/63-80J/0 

Podkładka 


37 

0050/63-810/0 

Czop kulowy 



(do nr ciągnika 135699) 

1 

» Nit 

umawUC na czc*cl Kamienne 



Ursus C-355, C-355M, C 


, 1*78 













POMPA HYDRAULICZNA 


Zespół 0046/44-600/1 


T-39 



Nr por 


Oznimmle 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk II Nr po z 


Oznaczania 


Narwa podzaapohj lub acetal lituje 



u 


C-355, C-355M. C-360, 1978 r/I981 r 



81 










I 

{ 

w 


cd. T-39 


1 

i 

3 

4 

i 

i 

* 

w 

4 

20 

0054/51-031/9 

Pierścień uszczelniający 


28 

0050/99-177/0 

Śruba pasowana M10XB0 

2 : 



20,3X2,4 


29 

0050/54-657/0 

Podkładka uszczelniająca 

PI 



PN-BO/M-86961 

1 



10X18,5 

i 

2 

21 

0054/61-253/S 

Pierścień uszczelniający 


30 

0054/21-152/7 

Śruba M10XB0-3.8 fosf. 

- 



30X36 




PN-S8/M-82109 

2 j 



ZN-63/MPC/06-03126.3 

1 

31 

0050/86-175/0 

Śruba pasowana M10X<35 

2 | 

22 

0046/78-416/0 

Korek spustowy M30X1,5 

1 

32 

0054/21-212/6 

Śruba M10X35-5.fl fosf 

f 

23 

0054/M-050/fi 

Pierścień uszczelniający 




PN-58/M-B2109 

7 » 

f i 



14X2 


33 

0054/21-212/S 

Śruba M10X35-5.6 fosf. 

I 

f 

! 



PN-64/M-730B3 

2 



PN-58/M-82109 

1 f 

24 

0050/58-013/0 

Tuleja centrująca 

1 ■ 

34 

0050/51-806/0 

Tuleja centrująca 

i r 

25 

0046/54-941/0 

Pokrywa mocująca 


35 

0050/54-626/0 

Uszcźelka 

i i 

# 



pompą 

1 

— 

0048/44-600/1 

Pompa hydrauliczna 

f 

| 

26 

0054/21-211/0 

Śruba Ml0X50-5.8 fosf 




.kompletna 

t 



PN-5B/M-B2100 

1 



(poz. 1—35) 

1 

27 

0050/54-656/0 

Podkładka uszczelniająca 





4 

9 



11X18,5 

4 




k 

i 




i 

i 


t 

4 

l. 


i 



i 

l 



Ursus C-255, C-355M, C-3W, 19T8 r 






I KŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI 


Zespół 0046/65-000/0 


T-40 



Nr pii? 

Oznaczenie 

Niw*-* fytdicfy^u lun 

Sziulc 

/ 

0054/28-030/4 

Zawleczka sprężysta A 71 

BN-63/1902-04 

4 

2 

0054/61-152/3 

Podkładka okrągła zgrubna 22 

PN-6 7/M-82005 

2 


0046/65-023/0 

Wieszak lewy częvć dolna 
(do nr ciągnika 1 56999) 

t 

.?</• 

0046/65-023, 1 

Wieszak lewy - część dolna 
(od nr ciągnika 157000 do 
nr ciągnika 222899) 

1 

4 

0054.66038' 1 

Sworzeń 12x50/41 PN-63/M 
-83002 (do nr ciągnika 

222899) 


S 

OO 6 O 7 65-022/1 

Tuleja wieszaka lewego u>d nr 
ciągnika 222900 zamiast 
0050/65-022.0) do nr ciągnika 
223000) 

> 

i 

6 

0054/26030/2 

Zawleczka sprężysta A48 

BN-63 1902-04 (da nr ciągnika 
222899) 

1 

7 

0046/66021/0 

Strzemię wieszaka (do nr 




ciągnika 222899) 

1 


Nr poi 


Oznaczenie 


7(7 004Ć/65-02I/I 


OOS4/28-OI3/8 

0054/664)13/5 


Va 0054/66017/4 


10 00 54'66030/1 


// 

12 

12 

.łfl 


0054/26042/1 

0054/2S-040/9 

0050/66003/0 

0050/65-008/0 


14 0054/66060/1 


'4a 0054/66060/3 


Nazwa porirn^wlu lub czyści 


Strzemię wieszaka kompletne 
(do nr ciągnika 222900) 
Zawleczka 5x40 PN-69/M-8200I 

Sworzcń 25x95/76 

PN-63/M-83001 

(do nr ciągnika 232499) 

Sworzcń 25x95/79 
PN-63001 

(od nr ciągnika 232500) 

Sworzeń 20x60/50 
PN-63/M-83002 
Pierścień A44 BN-73/1902- 3 ! 
Przetyczka 11/50 BN-73/1902-31 

Pierścień dla narzędzi wg PN 
Pierścień dla narzędzi ISO. 
kat. I (na żądanie) 

Kula przegubu 25.5 dla 
narzędzi wg PN PN-68/R-36J 11 
Kula przegubu 19.3 dla 
narzędzi wg ISO. kat. I 
(na żądanie) PN-68/R-36111 


Sztuk 


Ursus 


1981 


83 

















T-40 


Nr par. 

Odmocmc 

Ntral hibcręta 

Sztuk 

15 

p046/65-006/0 

Główka łącznika tylna dla 
narzędzi wg PN 

1 

I5a 

0046/65-007/0 

Główka łącznika tylna dla 
narzędzi wg ISO kat. I 

1 

16 

0046/65-026/0 

Sworzeń dla narzędzi wg PN (do 
nr ciągnika 326499 - 2 st.) 

l 

!6a 

0046/65-028/0 

Sworzeń dla narzędzi wg ISO 
kat. I (na żądanie) 

1 

17 

0046/65-025/1 

Nakrętka łącznika (od nr 256100 
zamiast 0046/65-025/0) 

1 

18 

0046/55-038/0 

Przeciw nakrętka 

1 

19 

0046/65-005/0 

Główka łącznika przednia 
kompletna 

1 

20 

0050/65-009/0 

Kula 

1 

21 

0050/65-008/0 

Pierścień 

1 

22 

0054/63-020/2 

Smarowniczka Sl B. m /V 

PN-62/M- 86002 

2 

23 

0054/62-040/7 

Pierścień os ad czy sprężynujący 

19z PN-63/M-8511 l 

4 

24 

0050/55-026/0 

Cięgło 

l 

25 

0050/55-032/0 

Sworzeń 

2 

26 

00 54/21-079/2 

Śruba Ml6x50-8.8 

PN-58/M-8211 8 

14 

27 

0054/61-121/3 

Podkładka sprężysta Z 1 6,3 

PN-77/M-82008 

M 

28 

0050/55-024/0 

Wspornik 

1 

1 

29 

0050/45-046/0 

S warzeń 

1 

30 

0050/02-041/0 

Zawleczka (od nr ciągnika 177330 
zamiast 0050/45-045/0) 

1 

31 

0050/55-020/0 

Podkładka odginana 

4 

32 

0054/21-032/9 

Śruba M14 x 50-8.8 

PN-58/M-82 110 

4 

33 

0050/55-003/1 

Sworzeń 

T 

/ 

34 

0050/55-023/2 

Wspornik 

2 

35 

0054/21-068/6 

Śruba M14x40-8.8 

PN - S8/M-82I 1 7 

4 

36 

0050/45-011/0 

Wspornik 

1 

37 

0054/66-060/2 

Kula przegubu 28 dla narzędzi 
wg PN PN-68/R-36111 

4 

38 

0054/45-080/1 

Łańcuch PD20. długość 151 mm 
(7 ogniw) PN 56/M-80503 

4 

39 

0046/65-017/0 

Łańcuch z ogniwem 

2 

■ 

40 

0046/65-030/0 

Korba cięgla pionowego 

1 

1 

41 

0050/65-014/0 

Sprężyna 

42 

0050/02-097/0 

i Koło zębate dęgła pionowego 

1 

43 

0054/24-040/1 

Nit 4x25 PN-7G/M-82954 

1 

44 

0050/65-018/0 

i Korpus przekładni (od nr 
ciągnika 326500 zamiast 

004 (V 6 5-150/0) 

1 


Nr pcw 

02nM30iic 

Naz^i podzcśf^oJii lub 

Sztuk 

45 

0054/31-012/5 

Łożysko wzdłużne 51105 

PN-55/M-B6260 

1 

46 

0050/65-012/0 

Cięgło z kółkiem zębatym 

I 

47 

0054/65-011/3 

Zaślepka 45 BN-65/361 1 -01 

1 

48 

0046/65-004/0 

Cięgło dolne dla narzędzi wg PN 
(poz 11-13,37,39) 

i 

1 48a 

0046/65-003/0 

Cięgło dolne kompletne dla 
narzędzi wg ISO. kat. I 
(na żądanie) 

■ 

1 49 

0050/65-013/0 

Tulejka (od nr ciągnika 326500) 

i 

• 

1 50 

0046/65-012/0 

Tulejka z nakładkami (do nr 
ciągnika 222899. i szt.) 

4 

51 

0054/23-011/1 

NakrętkaM20-5.6PN-58/M-82l43 

2 

52 

0054/61-121/5 

Podkładka sprężysta 20.5 
PN-65/M-82029 

2 

53 

0046/55-051/0 

Śruba oczkowa 

7 

1 54 

0050/55-052/1 

Nakrętka napinająca (od nr 
ciągnika 326500 zamiast 

0i> 50 /5 5-0 5MB 

i. 

I 

0054/23-151/7 

Nakrętka M ir>-4 PN-74/M-821 53 


56 

0046/45-009/1 

Wspornik łańcucha kompletny 
(od nr ciągnika 326500 

zamiast 0046/45-009/0) 

n 

Ib 

57 

0054/23-011/0 

Nakrętka M16-4 PN-58/M-S2f43 

8 

58 

0054/28-013/7 

Zawleczka 5x50 PN-69/M-82001 

1 

59 

0046/65-008/0 

Główka cięgla dolnego wg PN 
kompletna (tylko na części 
zamienne) 

4 

] 60 

0046/65-01 1/0 

Wieszak prawy kompietny 

1 

61 

0046/65-020/0 

Wieszak lewy KOmplelny 

! 

62 

0054/63-040/4 

Smarowniczka Sl. B. 1/8" - 90° 
PN-69/M-86003 

1 

63 

0046/65-041/0 

Sworzeń kompletny (od nr 
ciągnika 326500) 

t 

■ 

0046/65-001/0 

Łącznik centralny kompletny 
dla narzędzi wg PN (poz 11, 

13, 14, 15, 16-21, 63) 

1 

i 

0046/65-002/0 

Łącznik centralny kompletny 
dla narzędzi wg ISO kąt I 
(poz. 11, 12, I3a, Mn. 15. 16a, 
17-21, 63) 

l 


0046/45*039/0 Łańcuch kompletny (poz 53-56 


od nr ciągnika 326500 
zamiast 0046/45-090/3) 


* Nie iBmuwiać A* i»m»c.iitie 
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HAK TRANSPORTOWY 


Zespół 0046/55-100/1 


T-41 




Nr poz. Oznaczenie 


1 


Nazwa podzMpolu lub części Sztuk 


0054/28-011/0 


3 

4 

5 

6 


0850/55-155/1 


0050/55-154/0 

0040/55-151/0 

0040/55-152/0 

0054/28-040/5 


Zawleczka 8X?1 cynk. 
PN-0B/M-82OO1 

Nakrętka (od nr ciągnika 
290000 zamiast 0050/55-1 55/0) 

Pierścień amortyzujący 
Wspornik z uchem 
Sworzeń 

Przetyczko Al 2X45 cynk. 
i chromian, (od nr 150000 
BN-73/1902-31 
zamiast 0050/02-080/0 
i 0050/02-120/0) 


Nr poz. Oznaczenie Nazwa podzespołu lub czctcl Sztuk 


1 a 3 


7 

0050/55-103/0 

Sprężyna tłumiąca 

1 

8 

0040/55-153/0 

Hak kompletny 

1 

9 

0050/55-182/0 

Sprężyna bezpiecznika 

1 

10 

0050/90-145/0 

Kołek 8X3« 

1 

11 

0050/55-110/0 

Bezpiecznik 

1 

12 

0046/55-107/0 

Sworzeń haka 

1 

13 

0054/24-110/3 

Nitokołek 5XH cynk. 
PN/M-82981 

I 

14 

0050/55-108/0 

Ucho 

1 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 rV1981 r. 
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ZBIORNIK PALIWA, WSPORNIK DESKI ROZDZIELCZEJ 


Zespól 0046/65-200/1 T-42 



Nr poi. 

Oznaczenia 

Nazwa podzespołu lub częćcl 

sztuk 

Nr poz 

znaczenie 

Nazwa padzeipolu lufa c2ąścl 

sztuk 

i 

2 

3 

4 i 

i 1 

1 

3 

4 

1 

0054/60-090/1 

Opaska zaciskowa Bl70k 



0046/65-215/4 

Wspornik deski rozdzielczej 




PN-83/M-74905 

4 



kompl. 


2 

0050/00-430/3 

Końcówka przewodu 




(od nr ciągnika 25700) 

1 



paliwowego 

3 

12 

0050/45-211/0 

Zespół wskaźników 


3 

0050/43*285/1 

Rurka gumowa 

1 



obrotowych 


4 

0050/72-463/0 

Śruba wydrążona 

1 



(tablica 53 do nr ciągnika 


5 

0050/72-170/0 

Podkładka uszczelniająca 


♦ 


145499) 

1 



8X12 

2 

13 

0054/22-070/0 

Wkręt M5X20-5.8 cynk. 


6 

0050/45-215/0 

Śruba łącznika 

1 



PN-0O/M-82227 

2 

7 

0050/72-177/0 

Podkładka uszczelniająca 


14 

0054/22-200/4 

Wkręt M5X20 cynk. 




14X20 

3 



PN-00/M-82213 

1 

8 

0046/53-208/0 

Sitko wlewu 

1 

15 * 

0060/45-289/0 

Drut 

1 

9 

0046/55-235/0 

Pokrywa wlewu 

1 

16* 

0050/45-288/0 

Plomba aluminiowa 140 


10 

0048/05-201/0 

Zbiornik paliwa 

1 



(13XH) 

2 

U 

0046/65-215/1 

Wspornik deski rozdzielczej 


17* 

0050/45-287/0 

Drut 

1 



(do nr ciągnika 145499) 

1 

18 

0050/45-212/0 

Napęd szybkościomierza 


Ua 

0048/65-215/2 

Wspornik deski rozdzielczej 




N701-07-1650 




{od m ciqgnika 14 5500 
da ni ciągnika 2574W) 

1 



(do nr ciągnika 145499) 

1 
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1 


2 


cd. T-42 



J9» 

0050/45-288/0 

Drut 

1 

20* 

00 M/24-130/4 

Nit 3X« Al 

PN-01/M-8M3O 

4 

21* 

0090/85-213/0 

Tabliczka znamionowa 

do ciągnika 355 

(co nr ciągnika 240149) 

1 

22 

0054/G1-120/6 

Podkładka sprężysta 

5,1 cynk. 

PN-65/M-82029 

8 

23 

0054/23-130/5 

Nakrętka M5-5 cynk, 
PN-58/M-82144 

8 

24 

0050/45-2BO/0 

Rurka gumowa 

1 

25 

0054/28-013/4 

Zawleczka 2,5X18 cynk. 
PN-8B/M-82001 

4 

26 

0050/51-329/0 

Podkładka 

(od nr ciągnika 240150 
zamiast 0050/45-210/0) 

4 

57 

0050/55-227/0 

Miseczka 

8 

2H 

i 

0050/55-200/0 

Podkładka gumowa 

8 

29 

0050/45-209/0 

Uchwyt 

2 

30 

0054/81-121/0 

Podkładka sprężysta 

10,2 fosf. 

PN-65/M-02029 

2 

3! 

0054/21-080/9 

Śruba 

Ml 0X20-5.0 fosf. 
PN-5B/M-82117 

td 

! 32 

i 

0054/23-080/2 

Nakrętka Ml 0-5 cynk. 


* 

i 


PN-68/M-82180 

4 


33 


34 

35 

36 

37 
3S 

39 

40 

41 

42 


0054/24-OM/3 

0050/55-243/0 

0050/55*228/0 

0050/55-229/0 

0050/55-231/0 

0050/55-232/0 

0050/55-211/0 

0050/72-276/0 

0050/45-260/0 

0054/21-061/5 


43 


0050/55-234/0 


44 


0054/61-064/2 


45 


0054/61-120/9 


46 


0050/55-223/0 


Nit rurkowy 4X4Ms 
PN/M-82972 
Wkładka 

Podkładka uszczelniająca 
Podkładka uszczelniająca 
Podkładka uszczelniająca 
Podkładka uszczelniająca 
Kran paliwowy 

Nakrętka dociskająca 
Końcówka przewodu 
Śruba 

M8X25-5.6 cynk. 
PN-58/M-82117 
(do nr ciągnika 145499) 
Przekładnia napędu 
szybkościomierza (do nr 

ciągnika 145499) 

Śruba 

M8X25-P-5.6 cynk. 
PN-58/M-82117 
(do nr ciągnika 145499) 
Podkładka sprężysta 
8,2 cynk. 

PN-C5/M-B202 9 
(uo nr ciągnika 145499) 
Uszczelka do nr ciągnika 
145499) 


• Nl« iimiwłić na cz^ci zamienne. 



Unos C-355. C-355M. 
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MASKA 

t 

5 



Nr poz 


1 

2 


3 


5 


6 


Oznaczenie 


0050/05-308/0 

0054/61-151/7 


0050/65-315/0 


0054/28-010/3 


0046/65-307/0 


0054/21-057/5 


Nazwa podzespołu lub crąicj Sztuk 


Podpórka pokrywy 
Podkładka okrągła 
9 cynk. 

PN-67/M-82005 

Podkładka 

(do nr ciągnika 115299) 
Zawleczka 2X14 cynk. 
PN-69/M-82001 
Pokrywa maski (od nr 
ciągnika 135500 zamiast 
0046/65-302/0) 

Śruba M5Xl6-5 6 cynk. 
PN-58/M-8Z1I7 
(od nr ciągnika 26759D 
zamiast 0054/21-053/6) 


Nr por. Oznaczenie 


i 


12 


0054/61-150/1 


0050/65-301/0 

0054/21-057/3 


0050/65-313/0 

0054/61-120/6 


0054/23-130/6 


0050/65-312/0 


Nazwa podzespołu łub cześoł Bztuk 


Podkładka okrągła 

5,5 cynk. 

PN-67/M-82005 

Płat górny 

Śruba M5X20-5.fl II 

PN-74/M-82105 

(od nr ciągnika 208900 

zamiast 0054/22—183/7) 

Podkładka tylna 

Podkładka sprężysta 

5,1 cynk. 

PN-65/M-82029 

Nakrątka M5-5 

PN-58/M-82144 

Podkładka górna 


84 

1 


8 

1 


45 


45 

2 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 


















U 

0050/65-348/0 

Sworzeń 

(od nr ciągnika 131000 
zamiast 0054/66-035/0) 

15 

0054/01-150/2 

Podkładka okrągła 

6,6 cynk. 

PN-67/M-82005 

(do nr ciągnika 189069) 

16 

0054/28-010/9 

Zawleczka 1,6X12 cynk. 

PN-69/M-82001 

(do nr ciągnika 130999) 

16a 

0051/28-013/2 

Zawleczka S-Zn-2 ( 5X16 

PN-09/M-82OO1 

(od nr ciągnika 131000) 

17 

0050/65-302/0 

Zawiasa maski dolna 
(do nr ciągnika 187999) 

17 a 

0050/65-302/1 

Zawiasa maski dolna 
(od nr ciągnika 188000) 

J8 

0050/65-303/1 

Poprzeczka 

19 

0050/05-306/0 

Część górna sprężyny 
dzielonej 

20 

0050/05-307/0 

Część dolna sprężyny 
dzielonej 

21 

0050'05-346/0 

Zde zak zawiasowy 

22 

0054/22-320/4 

Wkręt do drewna 

3X25 cynk. 

PN-64/M-82503 

23 

0050/65-310/0 

Zderzak 

24 

0046/65-304/2 

Płat prawy kompletny 
(od nr ciągnika 160000 
zamiast 0046/65-304/1) 

25 

0050/65-311/0 

Podkładka przednia 

26 

0046/65-306/0 

Część przednia maski 
(od nr ciągnika 135500 
zamiast 0046/65-301/0) 

27 ♦ 

0050/05-309/0 

Zderzak centrujący 
(do nr ciągnika 114999) 

27a 

0080.302.045 

Zderzak gumowy 
(od nr ciągnika 115000) 

28 

0054/23-030/2 

Nakrętka M3-3.6 cynk. 

PN-58/M-03140 

(do nr ciągnika 267599) 

29 

0054/61-120/3 

Podkładka sprężysta 3,1 

PN-65/M-82029 

(do nr ciągnika 267599) 


2 


2 


2 


2 

1 


1 


1 

2 


2 

3 


1 

a 


i 


12 


10 


2 


0040/65-303/0 


0046/65-309/0 


0050/01-748/0 


0050/65-330/0 

0050/65-331/0 

0054/31-211/3 


0054/01-230/6 


0046/05-305/2 


0050/65-316/0 

0054/28-011/4 


0054/23-170/B 


0046/65-315/0 


0046/65-311/0 

0050/65-343/0 

0046/65-313/0 

0046/65-310/0 

0050/05-305/0 

0050/65-314/0 

0050/65-304/0 

0060/65-340/0 

0046/65-312/0 


Siatka maski kompletna 
(poz. 33, 34) 1 

Podstawa znaku 
przedniego 

(do nr ciągnika 267599) 1 

Tulejka .gumowa 

(do nr ciągnika 267599) 1 

Wkręt z uchwytem 4 

Podkładka g 

Śruba 

M12X45-Z-5.0 

PN-58/M-82109 2 

Podkładka okrągłe 
13 cynk. 

PN-59/M-82030 8 

Płat lewy kompletny 

(od nr ciągnika 100000 

zamiast 0046/05-305/1) 1 

Podkładka 4 

Zawleczka 

S-Zn-3,2X25 

PN-69/M-6200I 

(od nr ciągnika 131000 

zamiast 0054/01-121/i) 2 

Nakrętka koronowa AM12-5 

PN-58/M-82148 

(od nr ciągnika 131.000 

zamiast 0054/13-131/3) 2 

Poprzeczka kompletna 
(od nr ciągnika 160000) 1 

Klamka 2 

Uszczelka 2 

Część górna zamka 2 

Hak 2 

Sprężyna 2 

Płytka łożyskowa 2 

Korpus zamka 2 

Podkładka sprężysta 2 

Zamek maski kompletny 
na części zamienne 
(poz. 4 — szt. 2; 0 — 
szt 4; 7 — szt 4; 11 — 
szt. 4; 12 — szt. 4; 41—49) 2 


* Nla umawiać di czaki umlunt 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1178 r. 


•li 
• ># 











Zespól 0046/65-400/0 


SIODŁO KIER OWCY 
(do nr ciągnika 240149) 


14 

0054/21-211/1 

Śruba 

M10X50~5.6 fosf. 
PN-58/M-82109 

4 

15 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 

8,2 fosf. 

PN-6.‘i/M-82029 

4 

16 

0054/23-131/1 

Nakrętka MS-5 fosf. 
PN-58/M-82144 

4 

17 

0054/28-011/4 

Zawleczka 

S-Zn-3 t 2X25 cynk. 
PN-09/M-82OO1 

1 

18 

0046/55-404/0 

Dźwignia 

2 

19 

0048/55-410/0 

Ramię amortyzatora 

I 

20 

0054/62-040/2 

Pierścień osadczy 
sprężynujący 14z 
PN-03/M-85111 

a 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 





Cd. T-44 


21 

0054/28-011/1 

Zawleczka S-Zn-2X18 


27 

0050/55-416/0 

Końcówka 

4 



PN-69/M-82001 

4 

26 

0050/55-407/0 

Sprężyna 

2 

22 

0050/55-405/0 

Sworzeń 

8 

29 

0054/66-032/0 

Sworzeń 8X28/25 fosf. 


23 

0050/55*406/0 

Przetyczka 

8 



PN-63/M-83002 

4 

24 

0050/55-417/0 

Podkładka 


30 

0054/21-068/5 

Śruba 




zabezpieczająca 

1 



M12X50-5.6 cynk. 


25 

0054/23-090/3 

Nakrętka skrzydełkowa 




PN-58/M-82117 

6 



M8-4 fos*. 


31 

0054/61*121/1 

Podkładka sprężysta 




PN-64/M-B2439 

1 



12,2 cynk. 


26 

0050/65-402/0 

Wspornik 

2 



PN-65/M-B2029 

6 
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t 


Zespól 0040/64-000/0 


SIEDZENIE KIEROWCY DS44/7 


(od ar ciągałk* 240150 do w 334399) 


« 


4 

% 

r 

4 

I 

4; 

4 


T-44/1 1 





Nr pojL OznamiUt 


1 


6 

9 

10 


11 


12 


104207 

102226 

200014 

102205 

101025 

101070 


200811 

104270 


Nazw* podzespołu lub eząicl Sztuk 


Siedzenie 

Zawieszenie 

Rolka 

Sruoa regulacyjna 
Wieszak sprężyn 
Sprężyna 
Wkręt A 4,8X45 
PN-61/M-83106 

Zderzak 

Skrzynka sprężyn 

Śruba MBX1« 

PN-58/M-32110 
Podkładka 0 8,4 
PN -07/M-83OO0 
Nit drążony St 4X24 
PN-S0/M-82075 


Nr poz. 

Oznaczani* 

Nazwa podzespołu lub cz*ftcl 

flztuk 

1 

i 

l 

4 

13 

0050/45-404/0 

Tulejka 

2 

14 

101068 

Amortyzator 

1 

15 

200008 

Tulejka ustalająca 

4 

16 


Pierścień sprężysty lOz 




PN-83/M-851U 

1 

17 

102162 

Wspornik amortyzatora 

1 

18 

102575 

Oś wahacza II 

1 

19 


Kołek sprężysty 4X24 




PN/M-83023 

2 

20 

200072 

Zderzak wahacza 

1 

21 

104272/1 

Wahacz 

1 

22 

102015 

Oś wahacza I 

1 

23 

0090/45-403/0 

Tulejka dystansowa 

1 

24 

0034/23-131/3 

Nakrętka M12-5 



PN-58/M-82144 


4 



92 
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cd. T-44/1 



25 0064/61-131/1 Podkładka sprąiysta 

na oc. 

PN-00/M-«2Q29 0 

20 0064/61-011/2 Podkładka okrągła 13 oc. 

PN-67/M-82OO0 0 

27 0064/21-000/5 Śruba 

Ml 2X50-5.0 II 

PN-74/M-82105 4 


20 

O046/M-OM/O 

Śruba kompletna 

4 

29 

0050/04-007/0 

Tulejka wpierająca I 

4 

20 


Tulejka wpierająca II 

2 

31 

0050/45-40J/0 

Płytka dystansowa 
hamulca rącsnego 

1 

32 

0050/01-143/0 

ZaAlepka otworu 
gwintowanego 

2 


Uwaga 

W przypadku niemon to wanla cząJd 0040/04-001/0, 0040/04*002/0 t 0040/04-003/0, w miejsce 2 iztuk tulejek 0050/04-007/0 
1 2 iztuk podkładek 0054/01-011/2 montować tulejką 0050/04-008/0. 



Ursus C-355, C-355M, C-M0, 1*78 r. 







t 


SIEDZENIE GRAMMERA DS20/4 

Z ZAMOCOWANIEM 



Zespół 0046/67-100/0 


T-44/2 



Nr poi 

Oiiuczcnic 

• 

Nu«i podzcpdu lub cw;sci 

Sztuk 

Ni poł 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub cz<vei 

Szhik 

/ 

00 50 67-106/0 

Siedzenie Grammera DS20/4 

l 

u 

0050/01-143/0 

Zaślepka otworu gwintowanego 


2 

0054/23-132/8 

Nakrętka Ml2-8-11 PN-75/M-82144 

8 



M 12 

2 

3 

0054/61-121/1 

Podkładka sprężysta Z 12,2 


12 

0050/45-403/0 

Tulejka dystansowa (do nr 




Fe/Zn9c PN-77/M-82008 

4 



ciągnika 392922) 

1 

4 

0050/67-103/0 

Śruba 

4 

n 

0054/61-151/8 

Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn5 


5 

0050/67-104/0 

Tulejka wspierająca 

4 



PN-78/M-82U05 

4 

6 ♦ 

0050/67.105/0 

Tulejka wspierająca 

2 

14 

0054/61-121/0 

Podkładka ^irężysia Z 10,2 


7 

0054/61-011/2 

Podkładka okrągła 13 Fe/Zn5 




Fe/Zn9c PN-77/M-82008 

4 



PN-78/M-82006 

4 

15 

0054/21-051/2 

Śruba M 10x22-5.6-11 


8 

0046/67-101/0 

Płyta pośrednia kompletna 

1 



PN-74/M-82 105 

4 

9 

0050/45-402/0 

Płyta (do nr ciągnika 392922) 

1 





10 

0054/21-069/5 

Śruba M 12*50-5.6-11 


I Tulejkę 003D/67- lOSrt) di zimorHnwac *pr'yp*diu ni^rwntowuua c*ę4ci DCM^M-OOIM 



PN - 74/M-82105 


004 6 64-001 /0. 004h«M-łJ03/0 w miejsce 1‘ szt ru J« je k 00 SV 6 7-104/0 




(do nr ciągnika 392922) 

4 



- - - — 



t 



Ursus C-3S5, C-355M, C-360, 19*1 r. 







SIEDZENIE GRAMMERA DS20/4 


(od nr ciągnika 335000) 


Zespól 0046/67-100/0 


T-44/2/A 



ko. 


1 Nr puz 

Omac?!civc 

Nazwy podzespołu lubc^sci 

Sjiuk 

I 

01.00 000 

Siedzenie 

1 

I 2 

200.014 

Rolka 

2 

I 3 


Zawleczka 4x20S-Zn 


I 


PN-75/M-82001 

3 

1 4 

00 .00.00.1 

Oś wahacza II 

I 

1 5 

02 .00.000 

Wahacz kompletny 

1 

I 

0440.67.00 

Amortyzator 

1 

1 7 

— 

Nil 4x24oc PN-70/M-82952 

1 

I 8 

04.00.000 

Śruba regulacyjna kompletna 

I 

1 ^ 

00 .00.001 

Wieszak sprężyn 

1 

1 ! ° 

00 .00.006 

Sprężyna 

2 




Unos C-355, C-355M, C- 


, 1981 r. 


95 





BŁOTNIKI TYLNE I POMOSTY 


Zespól 0046/65-500/0 


T-45 



Tablica 45 


Nr poz. O z rui c ren i#? Nazwa podzespołu lub cxqfck Sztuk 



; 




0046/05-509/0 

Skrzynka akumulatora 



prawa 

1 

0054/61-230/3 

Podkładka okrągła 

6.5 cynk. 



PN-59/M-02030 

4 

005*'01-120/7 

Podkładka sprężysta 

6,1 cynk. 



PN-65/M-82029 

4 

0054/21-075/3 

Śruba M«X 10-5,0 



PN-5A/M-82118 

4 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 

10J2 foaf. 

PN-45/M-82029 

(do nr ciągnika 135409 — 



BZt. 18) 

30 


1 Nr por. 

Oznaczenie 

Nuwi podzeipołu lub części 

sztuk 

1 1 

2 

3 

i 

6 

0054/23-010/7 

Nakrętka M10 cynk. 




PN-58/M-82143 

8 

7 

0050/45-523/0 

Wkładka I 

4 

8 

0046/45-530/0 

Błotnik prawy 

1 

9 

0050/45-524/0 

Wkładka 11 

4 

10 

0040/45-525/0 

Listwa dociskająca 




(do nr ciągnika 165469) 

4 

U 

0050/05-501/0 

Pokrywa izolująca 




(do nr ciągnika 165499) 

2 

Ha 

0050/65-523/0 

Nakładka 




(od nr ciągnika 165000 




zamiast poz. 9 i 10) 

4 

12 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8-5 


1 


PN-58/M-82144 

6 



66 


Uran* C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 












cd. T-45 


1 

2 

3 

4 

i 

1 

s 

4 

13* 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 




PN-59/M-82030 




8,2 cynk. 




(od nr ciągnika 217100 




PN -65/M-82029 

35 



zamiast 0050/94-538/0) 

4 

14 

0046/55-507/0 

Wspornik uchwytu 

2 

38 

0054/21-061/5 

Śruba M8X25-5,6 


15* 

0054/21-060/5 

Śruba M8X2O-5.0 




PN-58/M-82117 

2 



PN-58/M-82117 

10 

39 

0054/21-064/4 

Śruba M8X28-5.6 




cd. tablicy 45 




PN-58/M-82117 

2 

16 

0050/45-511/0 

Łącznik nośny prawy 

1 

40 

0050/45-528/0 

Wspornik 


17 

0054/61-010/8 

Podkładka okrągła 




(do nr ciągnika 135499) 

2 



10,5 cynk. 


41 

0046/65-505/0 

Skrzynka akumulatora 




PN-67/M-820O6 

2 



lewa 

1 

n 

0054/21-060/9 

Śruba 


42 

0050/45-568/0 

Wspornik akumulatora 




M10X20-5.e cynk. 




tylny 




PN-58/M-82117 

2 



(od nr ciągnika 135500 


19 

0046/65-503/0 

Pokrywa akumulatorowa 




zamiaat 0046/45-527/0) 

1 



lewa 

1 

43 

0054/23-131/7 

Nakrętka M10-5 fotf. 


20 

0050/45-521/0 

Łącznik nośny lewy 

1 



PN-58/M-82144 


21 

0046/45-590/1 

Pokrywa 

1 



(do nr ciągnika 135409, 


22 

0054/23-131/1 

Nakrętka M8-5 cynjc. 




szt 2) 

4 



PN-58/M-82144 

4 

44 

0054/21-212/9 

Śruba Ml 0X40-5.6 fosf. 


23 

0050/01-546/0 

Podkładka gumowa 




PN-58/M-82109 




(od nr ciągnika 217100 




(do nr ciągnika 135499) 

2 



zamiast 0050/45-512/0) 

4 

44a 

0050/45-570/0 

Śruba wspornika 


24* 

0054/61-230/4 

Podkładka 8,5 cynk. 




(od nr ciągnika 135500) 

2 



PN-5B/M-82030 


45 

0054/21-060/8 

Śruba 




(od nr ciągnika 232500 




M10X1B-S.6 fosf. 




zamiast 0050/45-567/0) 

4 



PN-58/M-82117 

2 

25 

0050/65-502/0 

Wspornik błotnika prawy 

1 

46 

0046/65-506/0 

Wspornik akumulatora 


26 

0050/65-503/0 

Wspornik błotnika lewy 

1 



przedni (od nr ciągnika 


27 * 

0054/23-131/1 

Nakrętka MB-5 fosf. 




135500 zamiast 




PN-58/M-82144 

12 



0046/45-527/0) 

1 

26 

0046/45-529/0 

Błotnik lewy 

1 

47 

0054/21-061/7 

Śruba M12X25-5.6 fosf. 


29 

0054/21-010/6 

Śruba 




PN-58/M-82117 

1 



M10X40-5.6 cynk. 


48 

0046/65-507/0 

Wspornik lewy 

1 



PN-58/M-82101 

4 

49 

0054/23-132/0 

Nakrętka M12-5 


50 

0046/65-504/0 

Pokrywa akumulatora 




FN-58/M-82144 

2 



prawa 

1 

50 

0054/01-121/1 

Podkładka sprężysta 


31 

0054/21-073/0 

Śruba 




12,2 fozf. 




M10Xl4-5.e fosf. 

W 

j 


FN-65/M-82029 

3 



PN-58/M-S2118 

2 

m 

51 

0046/45-501 fi 

Poznoit lewy 

1 

32 

0054/21-062/2 

Śruba 


52 

0046/45-502/1 

Pomost prawy 

1 



M8Xl«-5.e cynk. 


SJ»* 

0046/45-500/0 

Skrzynka narzędziowa 

1 



PN-58/M-82117 

12 

54** 

0046/74-412/1 

Przetyczka zawiasy 


33 

0054761-120/9 

Podkładka sprężysta 




(od nr 224500 zamiast 




8,2 cynk. 




0046/74-412/0) 

1 



PN-59/M-82029 

2 

55 

0054/21-212/8 

Śruba M10X35-5.6 


34 

0054/21-077/7 

Śruba M8X12-5.6 




PN-58/M-821OP 

4 



PW-68/M-82118 

1 

— 

0046/45-522/0 

Skrzynka narzędziowa 


35 

0054/21-062/8 

Śruba M8Xl8-5.6 




kompletna 




PN-58/M-82117 

6 



(poz. 21, 53, 54) 

1 

36 

0050/45-513/0 

Podkładka dolna 

4 





37 

0054/81-230/4 

Podkładka okrągła 


1 * Pozycja: U — «xl. 4; is 

— azt- 4; Si, >7 — nt i m outowi C 



O C MU 1« 


1 do ciągników bas kabiny kierowcy. 




o,3 cynM 


| •• KI* 

itouwbć n » cndrl umleimt. 






Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r 
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* 

* 


Zespól 0046/65-700/0 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

<4oardqf*lka 413000) 


I 

t 


T-46 




Nr pox. otnict*m« 


Nam podiwpołu lub cz*ftcl iituk 


Nr por. Oznaczani* 


Nazwa podzaspótu lub cząicl ii tuk 



96 


Imi C-355, C-355M, C- 


/, I 


, 1978 r./1981 r. 























1$ 

0050/45-794/0 

Prądnica F20d 

1 

17 

0050/70-040/0 

Czujnik ciśnienia oleju 

1 

18 

0050/45-795/0 

Rozrusznik R7a 

(do nr ciągnika 240149) 

l 

18a 

0050/05-710/0 

Rozrusznik Rlla 
(od nr ciągnika 240150) 

1 

19 

0054/21-061/1 

Śruba 

Ml0X30-5.6 fosf, 
PN-M/M-82117 

3 

20 

0050/45-720/0 

Uchwyt 

1 

21 

0054/10-020/0 

Akumulator 3SE100 
PN-69/E-83001 

2 

22 

0050/45-738/1 

Osłona przewodu 

1 

23 

0054/23-003/4 

Nakrętka M4-5 cynk. 
PN-58/M-B2154 

2 

24 

0054/61-120/5 

Podkładka sprężysta 

4,1 cynk. 

PN-65/M-82029 

2 

25 

0050/55-732/0 

Wspornik listwy 
zaciskowej 

(do nr ciągnika 90000) 

2 


250 

0050/45-781/1 

Osłona listwy 




zaciskowej 




(od nr ciągnika 90001) 

1 

26 

0050/77-174/0 

Złącze 

1 

27 

0054/22-193/4 

Wkręt M4X20-5,<! cynk. 




PN-60/M-82210 




(od nr 121800 




zamiast 0054722-190/6) 

2 

28 

0050/74-311/0 

Pasek klinowy 




17X11X1120 




(do prądnicy) 

1 

29 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 10,2 




PN-05/M-82029 

3 

30 

0054/62-010/9 

Pr ze lotka A12Xl 




BN-65/3688-01 

2 

31 


Przelotka Bi2Xl 

2 



BN-fi5/3688-01 

2 

32 

0054/62-010/2 

Przelotka A8X2,5 




BN-65/3 688-01 

4 

33 

0050/02-418/0 

Opaska przewodów 

1 









Zespól 0046/65-700/0 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

Przewody, końcówki, osłony 

(do nr ciągnika 413000) 


T-47 



Nr poz. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub cz<Acl Sztuk Nr poz. 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub cząścl Sztuk 



i<2 


2a 


2a 


0050/55-745/1 


0080 350.972 


0050/55-746/0 


0080.350 987 


0054/11-061/0 


0054/11-061/9 


0054/11-060/9 


Lampa tylna lewa 
(do nr ciągnika 240149) 1 

Lampa tylna lewa E426AL 
(od nr ciągnika 240150) 1 

Przednie światła kierunko¬ 
wskazów 

(do nr ciągnika 240149) 2 

Lampa przednia lewa z bocz¬ 
nym kierunkowskazem 065 
(od nr ciągnika 240150) 1 

Żarówka jednoświatłowa 12 V, 
15 W BA 15s PN-67/E-S5101 
(do nr ciągnika 240149) 4 

Żarówka 21 W BA 15s 
ZN-72/MPM-14/U-01 
(od nr ciągnika 240150) 6 

Żarówka 5 W BA 15s 
PN-67/E-85101 

(od nr ciągnika 240150) 5 



UUOlf.JDU.tUJO 


0080.350.975 


0080.350.974 


0040/45-713/0 


0046/05-713/0 


0646/4S-707/1 



Lampa przeama prawa z 
bocznym kierunkowska¬ 
zem 066 

(od nr ciągnika 240150) 
Lampa przednia lewa 
E424 (anulowana) 

(od nr ciągnika 240150) 
Lampa przednia prawa 
E425 (anulowana) 

(od nr ciągnika 240150) 
Przewód lewego kierunko¬ 
wskazu 

(do nr ciągnika 240149) 
Wiązka przewodów — złą¬ 
cze — lampa przednia 
lewa 

(od nr ciągnika 240150) 
Przewód: akumulator pra¬ 
wy — ^umulator lewy 


Ursus C-355, C-355M, 0360, 1978 iJ 1981 r. 






















10 

0040/45^717/1 

Przewód: akumulator —> 


31 

0050/45-792/0 

Wyłącznik wyciągany 

1 



masa 

1 

32 

0048/45-712/0 

Przewód prawego kierun 


11 

0045/05-738/0 

Wiązka przewodów: 




kowskazu 




skrzynka bezpieczników — 




(do nr ciągnika 240149) 

1 



wskaźnik podwójny 


32a 

0046/65-712/0 

Wiązka przewodów: i.łączs 




(do nr ciągnika 240140) 

1 



— lampa przednia prawa 


lla 

0040/65-738/1 

Wiązka przewodów: 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



skrzynka bezpieczników — 


33 

0050/45-791/0 

Lampa tylna prawa 




wskaźnik podwójny 




(od nr ciągnika 240149 

l 



(od nr ciągnika 240150) 

1 

33a 

0050/65-71B/0 

Lampa tylna prawa 


12 

0040/85-730/0 

Wiązka przewodów: prze¬ 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



rywacz — przełącznik kie¬ 


34 

0054/19-C10/4 

Sygnał odblaskowy II 50cA 




runkowskazów 

1 



PN-65/S-83100 


13 

0080.350.320 

Przewód; lampka kon¬ 




(do nr ciągnika 246849) 

2 



trolna świateł długich — 


34a 

0050/65-720/0 

Urządzenie odblaskowe 




masa 

1 



UO-ICA 


14 

0054/21-062 12 

Śruba M8Xl6-5.0 cynk 




(od nr ciągnika 264850) 

2 



PN-58/M-82117 

6 

35 

0048/45-719/0 

Przewód reflektora 


15 

0054/01-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 




tylnego 




cynk. 




(do nr ciągnika 240149) 

1 



PN-05/M-82O29 

8 

35a 

0046/65-716/0 

Przewód: reflektor tylny 


16 

0050/02-421/1 

Reflektor przedni lewy 




— lampa zespolona prawa 




(do nr ciągnika 240149) 

1 

I 


(od nr ciągnika 240150) 

1 

16a 

0050/02-421/2 

Reflektor przedni lewy 


36 

0046/45-715/0 

Wiązka przewodów: lam¬ 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



pa tylna prawa 


17 

0054/11-001/2 

Żarówka dwuświatlowa 




(do nr ciągnika 240149) 

1 



12 W25/25 W BA 20d 


36 a 

0048/85-715/0 

Wiązka przewodów: złącze 




PN-07/E-B5100 

2 



— lampa tylna prawa 


18 

0054/11-080/1 

Żarówka jednoświatłowa 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



12 V, 2 W BA 9s 


37 

0046/45-700/0 

Wiązka przewodów gniaz¬ 




PN-07/E-851O1 

2 



da przyczepy 

1 

19 

0048/05-741/0 

Uch.wyt 

2 

38 

0046/65-737/0 

Przewód: stacyjka zacisk 


20 

0046/05-743/1 

Wiązka przewodów ref¬ 




15 — lampka ładowania 

1 



lektora lewego 

1 

39 

0046/65-739/0 

Wiązka przewodów: sta¬ 


21 

0042/34-170/1 

Przewód: sygnał — masa 

1 



cyjka — skrzynka bez¬ 


22 

0040/05-740/1 

Wiązka przewodów ref¬ 




pieczników 




lektora prawego 

1 



(do nr ciągnika 256099) 

1 

23 

0050/02-422/1 

Reflektor przedni prawy 


39a 

0046/65-739/1 

Wiązka przewodów: 




(do nr ciągnika 240149) 

1 



stacyjka — skrzynka bez¬ 


23a 

0050/02-422/2 

Reflektor przedni prawy 




pieczników 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



(od nr ciągnika 256100) 

l 

24 

0048/45-780/0 

Przewód: prądnica zacisk 


40 

0050/55-7 38/0 

Śruba 

2 



10—masa 

1 

41 

0050/55-707/0 

Wieszak 

2 

25 

0046/45-708/1 

Przewód: akumulator — 


42 

0054/17-010/1 

Gniazdo 7-biegunowe ..a’ 1 




rozrusznik 

l 



FN-74/S-76055 

1 

26 

0046/65-701/0 

Przewód główny 

1 

43 

0054/22-180/8 

Wkręt M5x30-5.8 


27 

0040/05-718/0 

Tablica rozdzielcza 

1 



PN-60/M-82210 

3 

28 

0040/05-702/0 

Wiązka przewodów, tab¬ 


44 

0046/55-783/0 

Wspornik 

1 



lica rozdzielcza — złącze 


45 

0046/45-703/1 

Wiązka przewodów: 




tylne 

1 



lampa tylna lewa 


29 

0050/45-790/0 

Reflektor tylny 


i 


(do nr ciągnika 240149) 

1 



(do nr ciągnika 240149) 

1 

I 4$a 

0046/65-703/0 

Wiązka przewodów: 


29a 

0050/45-790/1 

Reflektor tylny 


} 


złącze — lampa tylna lewa 




(od nr ciągnika 240150) 

1 



(od nr ciągnika 240150) 

1 

30 

0054/11-061/5 

Żarówka jednoświatłowa 








12 V/35 W BA 20s 








PN-67/E-85101 

1 





1 Na iadanLr - tylko na 

eksport. 


1 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

Zestawienie rodzajów osłon, węży, przewodów, nasadek, końcówek 


cd. T-47 


Oznaczenie 

Ilość 

Osłony wg PN-67/S-7B009 

6,5 A 

2 szt. 

5 B 

2 szt. 

20 c 

1 szt. 

80.12.00.000 A26 

1 szt. 

Węże wg PN-87/C-8O209 

0 z PCW 4X0.5 

0,540 m 

0 z PCW“5X0,5 

0,665 m 

0 z PCW 0X0,5 

1,205 m 

0 z PCW 6X1 

1,280 m 

0 z PCW 7X1 

4 t G40m 

0 z PCW 8X0.5 

0,100 m 

0 z PCW 8X1 

0,920 m 

0 z PCW 10X1 

1,380 m 

0 z PCW 15X2 

1,380 m 

0 z PCW 16X2 

l,680m 

Przewody samochodowe wg 

PN-74/E-90181 

LgY-S(c)l 

5,520 m 

LgY-S(k)l 

10,830 m 

LgY-S(o)l 

1,450 m 

LgY-S(n)l 

10,720 m 

LgY-S(s)l 

2,000 m 

LgY-$(t)l 

12,750 m 

LgY-S<z» 

12330 m 

LgY-S(o)1.5 

0,900 m 


KB 

« 

łi 


M12A 

16X13LA 

OA 10X20 

OA 17,5X20 

17 P 5X13LA 

27-40-00.000 

34.O0.4.2OO.A20 


1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

3 szt. 


Oznaczenie 

^BCTri 

Ilość I 

LgY-S(z)l,5 

0,560 m I 

LgY-S(z>4 

1 ,500 m I 

LgY-S(c)50 

2,650 r.l i 

Nasadki wg BN-71/3607-02 f 

G 1 Sn 

16 szt. I 

F 2,5 Sn 

44 szt. | 

J 23 Sn 

1 szt. 

• 

^ Końcówki wg BN-74/9687-08 

I M3AWP2X33 

1 szt. 1 

1 M3-W-13 

2 szt ! 

I M4-W-2.5 

5 szt. | 

1 M5-AOP2X3,8 

2 szt. | 

1 M5-0-2.5 

1 szt. 

1 MB-0-2,5 

2 szt. 

1 M8-AOP2X3,8 

2 szt. 

• m 

| MIO-AOL 

I szt. ; 

I M10A 

1 szt. 


ł 

ł 

1 

i 

j 

f 


! 




* 

i 

* 

\ 


\ 

l 

? 

[ 

i 

i 

i 

I 

> 

I 

c 


k 

i 




l 

ł 

i 

i 


r 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 


Zespól 0046/65-700/0 


Aparatura 

(do nr ciągnika 145499) 



Nr poz 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk II Nr poz 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części 


l 


2 

3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


0050/74-311/0 


0050/45-780/0 

0054/11-060/1 


0050/45-749/0 


0050/55-752/0 


0050/45-753/0 


0054/09-090/1 


0050/02-481/1 


0054/22-180/5 


Pasek klinowy 
17X11X1117 
(do prądnicy) 

Przycisk sygnału 4013 
Żarówka jednoświatłowa 
12 V 2 W BA9s 
PN-07/E-B51O1 
Przełącznik 
kierunkowskazów 
Korek gniazda 
lampy montażowej 
Gniazdo lampy 
przenośnej 

Opaska zaciskowa B170c 
PN-03/M-749O5 
Przerywacz kierunkow¬ 
skazów P101 (12 V, 50 W) 
Wkręt M5X 18-5.8 cynk. 
PN-0O/M-8223O 


Nie ZAmawiać na części zamienne 


1 


10 


2 


0054/23-130/5 


0054/61-120/0 


0040/55-785/0 


0054/14-081/0 


0050/55 

0050/02 

0050/02 

0050/45 

0050/55- 

0042/34' 


737/0 

510/0 

511/0 

787/0 

790/0 

210/0 


Nakrętka M5-5 cynk. 
PN-58/M-82144 

(od nr 115300 zamiast 
0054/23-002/3) 

Podkładka sprężysta 
5 r l cynk. 

PN-65/M-82029 
Skrzynka bezpieczników 

8-krotna 

Bezpiecznik topikowy 
cylindryczny 8-25 
BN-00/3087-03 
Osłona 

Stacyjka samochodowa 
Klucz do stacyjki 
Przycisk rozrusznika 4012 
Oprawka żarówki BA9s 
Stacyjka lamochodowa 
z kluczykiem (poz. 15, 10) 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 


Zespół 0046/65.700/0 


Aparat ora 

(od nr ciągnika 145500) 


T-48/1 



NT po z Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub cz^Scl sztuk 


0050/35-737/0 

0054/14-081/0 


0054/22-180/5 


0046/55-785/0 


4a 0050/18-094/0 


0054/61-120/9 


Osłona 

Bezpiecznik topikowy 

cylindryczny 

BN-70/3687-03 

(do nr ciągnika 224459, 

szt. 8) 

Wkręt M5X16 
PN-61/M-82230 
Skrzynka bezpieczników 
8-krotna 

(do nr ciągnika 257489) 
Skrzynka bezpieczników 
6-krotna 

(od nr ciągnika 257500) 
Podkładka sprężysta 
5,1 cynk. 

PN-65/M-82029 





0054/23-130/5 



0050/65-710/0 

0054/61-253/1 



0050/02-509/0 

0050/45-787/1 


0050/45-788/1 

0046/65-718/0 

0050/45-749/0 


0050/02-475/1 


0042/34-110/0 


Nakrętka M5 
PN-58/M-82144 
Wskaźnik podwójny 
Podkładka 14X20 
ZN-63/MPC/06-03126.3 
Podkładka amortyzująca 
Przycisk rozrusznika 
P-4014 

Przycisk sygnału P-4015 
Tablica rozdzielcza 
Przełącznik kierunko¬ 
wskazów 
Jarzmo licznika 
m o to go dżin 

Stacyjka samochodowa 
z kluczykiem 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1r. 













cd. 48/1 










INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 


Zespól 0046/65-700/0 


Reflektory i lampy 
(do nr ciągnika 240149) 


T-49 



Nr por. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub czętei sztuk II Nr poi 


Oznaczania 


Narwa podzespołu Lub cz*icL sztuk 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 


12 


0211 5.029.2 

0240.9 001 2 
0240.3.001.1 
0233.4.002.1 
0240-3.002.1 
0233.4.005.1 
7294.8.000.2 
0240.4.005.1 
0218.9.001.1 
0218.9.001.2 
02189.002 5 


Śruba 

Ramka kompletna 

Szyba 

Uszczelka 

Lustro 

Sprężynka 

Oprawka 

Sprężynka 

Korpus prawy kompletny 
Korpus lewy kompletny 
Uchwyt kompletny 
(łącznie z poz. 12) 
Nasadka końcówki 
płaskiej 1 
BN-05/3087-02 


2 

2 

2 

3 

2 

18 

2 


13 

14 

15 


16 


0218.4.008 1 
0218.4.009.1 


0240.9.0007 


0240.9.000.0 


Podkładka 
Podkładka 
Podkładka sprężysta 
18,3 cynk. 7 
PN-05/M-82O29 
Nakrętka MI8X1.S 
cynk. 7 

PN-58/M-82I54 
Element optyczny prawy 
kompletny 
(poz. 1—8, R) 

Element optyczny lewy 

kompletny 

(poz. 1—0, 8) 
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cd. T-4 



17 

18 
19 


20 

21 


22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 


29 


30 

31 

32 


n 

34 


35 

36 


0050/02-422/1 


0050/02-421/1 


0233.4.004.2 

0233.4.000.1 


0320.2004.1 

0320.9.002.1 


0320.3.001.1 
0233.4.007 1 
7284.9.000.1 


0320.9.003.1 
0218 9.002.3 


0320 a 001.4 


0050/45-790/0 


NZ-P2/4 
EflO.00.03 
ES0D.03 00 


E80 00 04 
E82D.Ql.Ol 


E8U A 00 01 


Reflektor przedni prawy 
kompletny, 

oznaczenie producenta 

0218.8.000.5 

(por. 1—9. 11—10) 

Reflektor przedni lewy 

kompletny, 

oznaczenie producenta 
0218.8.000.6 
(poz. I—8, 10—16) 

Ramka 

Łapka 

Wkr^t M4X12 cynk. 7 

PN-60/M-82214 

Szyba 

Osłona żarówki 

kompletna 

Lustro 

Sprężyna 

Oprawka 

Wkręt M4X8 cynk. 7 
PN-60/M-82230 
Korpus kompletny 
Uchwyt kompletny 
Nakrętka M18X1,5 
PN-58/M-82154 
Element optyczny 
kompletny 

(poz. 4 — szt. !, poz. 6 — 
szt. 0, 17—23) 

Reflektor tylny komplet¬ 
ny, oznaczenie producenta 
0320.8.000.4 (poz, 4— szt. 1, 
poz. 0 —szt. 6, poz. 13 — 
szt. 1. poz. 14 — szt. 1, 
poz. 15 — szt. 1, 17—28) 
Wkręt M4X10 cynk. 7 
PN-OO/M-82214 
Podkładka 
Ramka 

Klosz kompletny 
(polimetakrylan} 

Us zezelka 

Korpus kompletny prawy 
(łącznie z poz. 

43—45, 48) 

Podkładka gumowa prawa 
Podkładka sprężysta 0,1 

cynk. 15 
PN-05/M-82008 




37 


38 

39 


40 

41 

42 


43 


44 


45 

46 

47 

48 

49 


50 


51 


52 

53 

54 

55 


56 

57 


58 


E81A.00.01 
E81D.01.01 


E81A.01.02 
EB1.01.03 
E81A.02.00 


Efl0.01.02 
E80.00.05/II 
E8O.OO.O0 
E80.01.05 


E80.00.07 

0050/45-791/1 


0050/55-745/1 


E83.00.Q2 

E83Q.00.01 

E83.9D.03 

E83.Q1.00 


E83.00.04 


0050/55-746/0 


Śruba M6X12 cynk. 7 

PN-58/M-82118 

Podkładka gumowa lewa 

Korpus kompletny lewy 

(łącznie z po 2 . 40—45, 48) 

Szybka 

Uszczelka 

Lampa oświetlenia tablicy 

rejestracyjnej kompletna 

Podkładka sprężysta 4,1 

cynk. 15 

PN-65/M-S2008 

Wkręt M4X8 cynk. 7 

PN-0O/M-8223O 

Oprawka kompletna I 

Sprężyna 

Płytka 

Oprawka kompletna II 
Podkładka izolacyjna 
NZ-P2/20 
Płytka 

Lampa tylna prawa 
E82D kompletna 
(poz. 29—37, 43—50) 
Lampa tylna lewa 
E81D kompletna 
(poz. 29—33, 38—50) 

Wkręt M4X10 chromian. 

PN/M-82214 

Ramka 

Klosz (polimetakrylan) 
Uszczelka 
Korpus kompletny 
łącznie z poz. 43—45, 59) 
Podkładka 

Podkładka sprężysta 6,1 
chromian. 

PN-85/M-82008 

Śruba M0XI2 chromian. 

PN-58/M-82118 

Przednie światła 

kierunkowskazów 

E83B kompletne 

(poz. 30 — 2 szt., 43—47 

po 2 szt., 51—58) 


Pozycji fl, 10, 20, 55 nie zamawiać na części zamienne 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

Reflektory i lampy 
(od nr ciągnika 240150) 

Zespół 0046/65-700/0 T-49/1 



Nr pac. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub czcici sztuk U Nr por. Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub części sztuk 


0240.0.000.7 
0240.9.000.6 
7204.8.000.3 
0140.4.005 1 
0050/02*422/2 


0050/92-421/2 


0331.0.000.6 

0233.4.007.1 

7205.8.000.2 


Element optyczny 
Element optyczny 
Oprawka 
Sprężyna 

Reflektor przedni prawy 
kompletny, oznaczenie 
producenta 0218.0.000.5 
(poi. 1, 3, 4) 

Reflektor przedni lewy 
kompletny, oznaczenie 
producenta 0218.0.000.0 
(poz. 2, 3, 4) 

Element optyczny 
Sprężyna 

Oprawka 


0050/45-790/1 


E426.L.3.00 


E426.P.3.00 


0060.350.972 


0050/85-719/0 


0050/05-713/0 

0054/23-130/B 


Reflektor tylny kompletny 
oznaczenie producenta 
0330.0.000.8 
(poz. 7, 8, 9) 

Klosz kompletny 
lewy 

Klosz kompletny 
prawy 

Lampa tylna zespolona 

lewa 

Lampa tylna zespolona 
prawa 

Wspornik lamp tylnych 
Nakrętka Mfl-5 
PN- 58/M-82144 
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17 

0054/61-120/7 

Podkładka spr. 6,1 

i 

22 

0060.350.975 

Lampa przednia zespolona 




PN-65/M-82029 

14 



lewa 


18 

0054/01-230/3 

Podkładka okrągła 0.5 

V 



(do nr 364849) 

1 



(stosować pod otwór 


22a 

0080.350.987 

Lampa przednia lewa 




owalny) 




z bocznym kierunko¬ 




PN-59/M-82030 

0 



wskazem (od nr 364850) 

1 

19 

0054/21-065/4 

Śruba MfiX12-S.fi 


22 

0080 J50.974 

Lampa przednia zespolona 




PN-58/M-02117 

14 



(do nr 264849) 


20 

E424 3.00 

Klosz kompletny 


2Sa 

0080.350.986 

Lampa przednia prawa 




lewy (do nr 264849) 

1 



z bocznym kierunko¬ 


20a 

100502800 

Klosz kompletny 


I 


wskazem (od nr 264850) 

1 



lewy (od nr 364860) 

1 

24 

0050/65-712/0 

Wspornik lewy lampy 


21 

E425.3.00 

Klosz kompletny 


| 


zespolonej przednie] 

1 



prawy (do nr 364849) 

1 

1 25 

0050/65-711/0 

Wspornik prawy lampy 


21a 

100502800 

Klosz kompletny 

i 

I 


zespolonej przednie] 

1 



prawy (od nr 264850) 

1 
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f 


Nr por. 

Oznaczenie 

Nazwa pod rei po! u lub czc&cl 

Sztuk 

1 

7 

3 

4 

1 

841.300.0 

Głowica kompletna 




(po z, 2—4) 

1 

2 

130 010.23 

Pierścień osadczy 




sprężysty ZN-67/MPC/ 




/06-03117 

1 

3 

841 502.0 

Tulejka łożyskowa 




O 15X20X20 

2 

4 

841 501.0 

Głowica 

1 

5 


Zawleczka 2X16 




PN-60/M-82OO1 

2 

6 

841 735.0 

Podkładka 

2 

7 

841 710.0 

Sworzeń dźwigni 

1 

S 

841 916.0 

Podkładka dystansowa 

4 

9 

841015.0 

Nakrętka koronowa 

1 

20 


Zawleczka 2,5X32 




PN-69/M-820O1 

1 

11 

841 704.0 

Tulejka łożyskowa 

t 

t 

i 



018,5X21X26 

1 


Nr poz. 

Oznaczenie 

Nazwm podzespołu lub czeicL 

Rrtui 

l 

l 

2 

3 

4 

12 

841 700.0 

Zespół sprzęgający 

■ 

1 

f 

i Ł 

— 

| 

13 

841 718.0 

Dźwignia 

i 

14 

041 001 0 

Wyłącznik kompletny 

i 

15 


Śruba M6XJS 

PN-5B/M-82105 

2 : 

16 


Podkładka sprężysta 0,1 
PN-65/M-8 2008 

I 

0 1 

17 

Ml 813.0 

Podkładka 

* 

13 


Podkładka sprężysta 10,2 
PN -65/M-820G 8 

W 

i 

w 

2 1 

19 


Nakrętka M10 

PN-M/M-82154 

, 1 

i 

20 

841 726.0 

Tulejka łożyskowa 

i 

V 

• 



<3 23X27X20 

1 

21 

841720.0 

Tarcza pośrednia 
kompletna 

1 

1 

i 

i i 

i 

22 

841 003.0 

Podkładka hamulcowa 

1 i 

23 

841 300.0 

Wirnik 

1 



I 
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24 


841 100 O 

25 841 135.0 

26 841 148.0 

27 Ml 150.0 

2# 841 139.0 

29 841.138 0 

30 811 125.0 

31 041 155 0 

32 841 101.0 

33 841 120.0 

34 841 400.0 


35 841 406.0 

36 841 404.0 


Korpus kompletny 
(poz. 25—33) 

Sworzeń z szyną 
(poz. 26, 27) 

Szyna prądowa 
Sworzeń zaciskowy 
Tulejka izolacyjna 
Podkładka 

Wkręt z łbem stożkowym 

M10X18 

Podkładka izolacyjna 

Tuleja korpusu 

Cewki wzbudzenia 

Tarcza łożyskowa 

kompletna 

(poz. 35—401 

Szczotka 

Szczotka 



J7 


Wkręt M4X8 




PN-60/M-82230 

4 

38 

821 405.0 

Sprężyna spiralna 




szczotkowa 

8 

39 


Podkładka sprężysta 4,1 




PN-65/M-B2008 

4 

40 

841 445.0 

Nakładka miseczkowa 

1 

41 

841 910.0 

Śruba ściągająca 

4 

42 

841 909.0 

Uszczelka pod opaskę 

1 

43 

841 9080 

Opaska 

1 

44 


Nakrętka M4 




PN-58/M-B2146 

1 

45 


Wkręt M4X25 




PN-60/M-82230 

1 


0050/45-795/0 

Rozrusznik R7a kompletny 




(4 KM, 12 V). oznaczenie 




producenta 841 000.0 




(poz. 1—45) 

1 











INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 


Zespół 0046/65-700/0 


Rozrusznik Rlia 
(od nr ciągnika 240150) 


T-50/1 



i' 


Nr pctz 

Oznace cni 

/ 

851 502.0 

2 

H5I 502.0 

3 

1 17 644.21 

4 

851 720.0 

5 

851 734.0 

6 

851 736.0 

7 

962 001.0 

8 

106 000.20 

9 

961 857.0 

10 

961 K40.0 

U 

1IH 150.21 

12 

851 135 0 

13 

851 115.0 

14 

851.155 0 

15 

851 139.0 

16 

851 1 13.0 

17 


ł8 

851 922.0 

19 

851 402.0 

20 

854 400.0 

21 

118 163.21 


Na/nra pndłcptfu lub części 

Głowica kompletna 

Tulejka łożyskowa 

Wkręt z łbem walcowym M6x55 

Tarcza pośrednia kompletna 

Pierścień 

Podkładka 

Wyłącznik kompletny 
Podkładka sprężysta 10.2 
Nakrętka 6-kątna M10 
Nakładka 

Wkręt z łbem walcowym M4x6 
Łącznik cewek 
Podkładka sprężysta 
Podkładka izolacyjna 
Tulejka izolacyjna 
Podkładka izolacyjna 
Pozycja wolna 
Uszczelka 
Tulejka łożyskowa 
Tarcza tylna kompletna 
Wkręt z Ibcm walcowym 
M5x 10 


' Nr jkie 


0?.n*czem« 


Nazwa podzespołu lub aę*ci 


Sztuk 


I 

1 

2 

1 

2 

I 

I 

I 

I 

I 


I 


4 

1 

2 


I 


4 


22 

851 913.0 

Pokrywa 

: 

i 

i 

• 

23 

106 005.20 

Podkładka sprężysta 5,1 


24 

851 405.0 

Sprężyna spiralna 


25 

854 404.0 

Szczotka kompletna 

r W* y 

26 

851 9190 

Podkładka zabezpieczająca 

t 

27 

852 427.0 

Podkładka 

2 

28 

851 918.0 

Podkładka (wg potrzeb) 

1 

29 

851 916.0 

Podkładka 

5 

1 

30 

851 340.0 

Podkładka 

1 

31 

854 300.0 

Wirnik kompletny 

1 r 

32 

851 910.1 

Śruba ściągająca 

2 

33 

106 006 20 

Podkładka sprężysta 6,1 

4 

34 

851 125,0 

Wkręt z łbem stożkowym 

4 

35 

851 101.0 

Tulejka korpusu 

i i 

, i 

• 

36 

851 726.0 

Tulejka łożyskowa 

37 

851 923.0 

Podkładka 

2 

38 

852 700.0 

Zespół sprężynujący kompletny 

i 

39 

851 704.0 

Tulejka łożyskowa 

2 ; 

40 

851 354.0 

Pierścień oporowy zębnika 

a 

1 , 

41 

851 355 0 

Pierścień sprężysty’ 

i 

42 

851 719.0 

Śruba z łbem walcowym M8 

l • 

| 

• 
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T-50/1 


|HV. 


O/iiuc/eint 


New Łpd*j lub ncKi 


Słuk 


Nr. poi 


O/n ar/e 




Narwa pala p ti u tubct«iri 


Snuk 










INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

Prądnica P20d 

Zespół 0046/65-700/0 T-51 




i 


2 


3 

4 


$ 


6 


7 

8 
9 

10 

U 


268 209 0 


261 531.0 
261 533.0 
261 529.0 
136 008 
268 500.0 


Nr poz 


Oznaczenie 


Nazwo podzespołu lub części Sztuk 


1 


Nakrętka sześciokątna 

MI6X1.5 


9 

1 12 

266 501.0 

Tarcza łożyskowa 
przednia 

PN-58/M-82143 

1 

13 

£61 528.0 

Nakładka miseczkowa 

Podkładka sprężysta 1C,3 


14 

261 534.0 

Podkładka filcowa 

PN-65/M-82008 

1 

15 

261 530.0 

Nakładka miseczkowa 

Kolo pasowe 

Wkręt M5X25 

1 

16 


Wpust czółenkowy 4X^,5 

PWM-85008 

PN-60/M-82208 

3 

17 

268 300.0 

Twornik kompletny 

Podkładka sprężysta 5,1 


18* 

266 312.0 

Komutator 

PN-65/M-820C8 

Nakrętka M5 

7 

19 

268 100.0 

Korpus kompletny 
(poz. 20—26) 

PN-58/M-82143 

Nakładka miseczkowa 

7 

1 

21) 

268 120.0 

Cewka wzbudzenia 
kompletna 

Podkładka filcowa 

1 

21 

261 105 0 

Nasada biegunowa 

Nakładka miseczkowa 

1 

22 

268 101.0 

Tuleja korpusu 

Łożysko kulkowe 

Tarcza łożyskowa 

1 

23 

841 125 0 

Wkręt z łbem stożkowym 

M10X18 

przednia kompletna 
(poz. 12—15) 

1 

24 

261 135.0 

Wkładka izolacyjna 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


1 


1 

2 

1 


2 

1 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 






cd. T-51 



25 

261152.0 

Podkładka izolacyjna 

i 



0 3.5X17X3 

1 

20 

201157.0 

Podkładka stalowa 




0 0.3X14,3X1 

1 j 

27 

aw 9oi.o 

Odrzutnik smaru 

1 

22 

136 005 

Łożysko kulkowa 

1 

29 

261404.0 

Szczotka kompletna 

2 I 

20 


Podkładka sprężysta 4 ; 1 




PN-05/M-82008 

2 

11 


Wkręt M4X6 

j 



PN-60/M-82206 

2 

32 

208 400.0 

Tarcza łożyskowe tylna 




kompletna 




(po*. 33—35) 

1 

33 

261 407.0 

Dźwignia przyciskowa 

2 

34 

201 405.0 

Sprężyna śrubowa 

* 



skręcana 

*i | 

" 

268401.0 

Tarcza łożyskowa lyL,a 

1 i 


36 


37 


38 


261 910.0 


39 


40 


4i 


206 908,0 
0050 / 45 - 794/0 


Podkładka sprężysta 6,1 
PN-65/M-8Z008 
Wkręt M6X12 
PN-00/5M22O6 
Śruba z łbem 
sześciokątnym M6X186 
Nakrętka M4 
PN-58/M-82H3 
Wkręt M4X25 
PN-C0/M-8220C 
Opaska ochronna 
Prądnica P20d kompletna 
aa V, 12 A, 

2400 cbr/roin.), 
oznaczenie producenta 

268000.0 (poz. 1—41) 


’*raawii6 na części zamienne. 



Unus C-355, C-3S5M, C-380, 1378 r 
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Zespół 0046/65-700/0 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 
Regulator prądnicy RG15d 





Nr po*. 

Otmcztnli 

Narwi podzaspota lub ciąicY 

Sztuk 

Nr poz. 

Oznauenlo 

Narwa podzespołu lub czetćl 

artuk 

2 


Wkręt M4X1?-SJ 


20 

631 912.0 

Płytka mocująca sworą 

2 



PN-W/M-8 2306 

6 

21 


Podkładka sprątyita 3,1 




Podkładka sprężysta 4,1 




PN-05/M-82008 

4 



PN-6S/M-S20O8 

11 

22 


Wkrąt M3X6-5.8 


3 

631 917.0 

Wspornik 

1 



PN-60/M-82206 

4 

4 

631 920.0 

Podkładka Izolacyjna 

5 

23 

637100.0 

Podstawa kompletna 

1 


231 423.0 

Podkładka izolacyjna 


24 


Rezystor 




0 4.2X«X0JB 

6 



RDC-210-HE-12-10-12W-456 



631 802.0 

Wspornik ze styciką 

1 



BN-67/3281-05 

1 

7 

•BI 603.0 

Wspornik kompletny 

1 

25 

634 933.0 

Łącznik 

1 

B 

031 400.0 

Rdzeń kompletny 

1 

26 


Rezystor 


9 

036 300.0 

Rdzeń kompletny 

1 



RDC-210-IIE-15-5-12W-456 


10 

631 907.0 

Przekładka 




BN-67/3281-05 

1 



uszczelniająca 

1 

27 

631120.0 

tĄCzmk 

2 

11 


Wkręt M4X8-5.S 


23 

634 918.0 

Wspornik zacisku „M” 

1 



PN-60/M-82206 


20 

634 916.0 

Wspornik zacisku „D 4 M 

1 

12 

637 909.0 

Pokrywa 

1 

30 

622 935.0 

Nakładka 

3 

23 


Podkładka 0 44X8X0,5 


31 

631 602.0 

Zwora wyłącznika 




PN -62/M-83007 

2 



kompletna 

1 

14 

631 910.0 

Płytka mocująca 

1 

32 


Wkręt M4XI0-5.e 


25 

631 001.0 

Wspornik ze i tyczką 

1 



PN-60/M-82206 

2 

16 

631 911.0 

Płytka ograniczająca 

1 

— 

0050/65-741/0 

Regulator prądnicy RG15d 


J7 

631 921.0 

Podkładka 

2 



kompletny (12 V, 12 A), 


23 

631 931.0 

Podkładka dystansowa 

3 



oznaczenie producenta 


19 

631 601.0 

Zwora regulatora napięcia 




637.000.0 (poz. 1—32) 

1 



kompletna 

1 
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Zespól 0046/65-700/0 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I 

Zespół wskaźników obrotowych 
(do nr ciągnika 145499) 


T-53 



O 




i. 



7 


b 


a 


to 


i ty- 


12 



i 


i 




i ^ # 
• # • • 


iW 


w* 


.1 ' 



14 ‘ 

fCH 



13 


Ib 


NC P02 


Oznac zenie 


Nazwa podzespołu lub części Sztuk 


Nr pcz 


Oznaczania 


Nazwa podzespołu lub części Szruk 



Ursus C-355, C-3S5M, C-380, 1878 r. 
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r 



Nr poi 


Oznaczenie 


Nr * nodzcftpohi lub cz*£ci S7tuk|» w r r0 ~. Oznaczenie 



MdbOO.OD Mechanizm napędowy 
2WK2a9Q.00.00z Rairu^ wycieraks 
2WK2a70.00.00a Pióro wycieraka 
0054/12-022/0 Przewód LgY-Sl/K 

PN-74/E-90181 

0054/12-010/5 Wąż 02 PCW czarny 

6X1X800 

PN-67/C-82209 
0050/45-804/0 WtycrVn 

konci-»iiryczna lampy prze¬ 
nośni! 


czarny 


0050/45-804/0 



0054/14-080/1 


0050/15-803 0 


Nazwa podzespołu lub ctą>t l Sztuk 




Nasadka końcówki płaskiej 
1 BN-65/3087-02 
Wycieraczka WSOa kom- 
piet na (pcz. i - 


Pozycji 1 nie zamawiać na części zamienne. 
Od nr ciąąntka 179500 zespół 0046/55-800/0 
V7 sk?v* zespołu 0340/66-600/0. 


wchodzi 


U8 


Ursus C-355, C-355M, C-3M, 1»78 r 


















INSTALACJA ELEKTRYCZNA 


Maska 

(od nr ciągnika 413001) 


Zespól 0046/65-700/0 


T-54/1 



36 


Nł fsi/ 

Gjisu/ctuc 

N.I/h.I Igli wt"M.l 

SMuk 

/ 

0046/65- 740/! 

Wiązką pr/cwndnw reflektora 




prawegi* 

1 

2 

0054/54-01 1/0 

Pasek klinów v BI 1 20 




PN-66/M-85201 

1 

3 

0046/65-732/0 

Osłona paska pnidmcy 

1 

4 

0050/45- 794/1) 

Prądnicą 

1 

5 

00 54/2 1 -064/4 

Śruba MNx2K-5.6 




PN-58/M-82 1 1 7 

3 

6 

0054/61-120/0 

Podkładka sprężysta 8.2 




PN-65/M-82020 

l l 

7 

00 54/23-U l/l 

Nakrętka MK-5 PN-58 M-82)44 

6 

8 

0050/45 731/0 

PiKlkładka 

t 

9 

00 54/61-020/2 

Podkładka do wkrętów 8,5e>nk. 




PN-Ć2/M-R2007 

l 

10 

0054/22- 180/4 

Wkręi M5x 10-5.8-11 




PN-74/M-82227 

i 

U 

00 S4/6I-120/6 

Podkładka sprężysta 5.1 cynk 




PN-65/M 82029 

2 

i2 

00 50/55-741/0 

Regulator prądnicy 

1 

13 

0050/45-737/0 

• 

Wspornik regulatora 

1 

14 

0054/ń!- I40/V 

Podkładka sprężysta 8 2 cynk 




PN-65 M-82024 

1 

n 

00 50/ 65- 71 ń/0 

Rozrusznik R 1 la/4 kW/12 V 

1 


Nr pm 

< bnac^nic 

ł6 

00 50/6 S 720/0 

i 7 

0046/45-708/ł 

/«S 

0050/45-738/1 

19 

0050/02-4|8/0 

20 

0046/65-702/0 

2f 

0046/4 5-707/1 

22 

0054/16-021/0 

23 

0046/4 5-717/1 

24 

0046/65-701/0 

25 

0050/76-64 6/0 

26 

0054/2I-06T/1 

27 

0054/61-12 J/0 

28 

0046/65-743/1 

29 

0054/21-060/5 

30 

0080.35097! 

M 

0042/34-170/1 


Nuwj pod/cv|vi(ii |yh 


Uchwvt 

M 

Przewód: akumulator-rozrusznik 
Osłona przewodu 
Opaska. przewodów 
Wiqzka przewodów: tablica 
rozdzielcza - zlac/c tylne 
Przewód: akumulator prawy 
akumulator lewy 

Akumulator rozruchowy 3SE-165 

PN-77/E.- 83001/02 

Przewód: akumulator - masa 
Wiqzkj przewodów główna 
Czuinik ciśnienia oleiu 
Śruba M 10*30-5.6 
PN-5S/M-821 17 
Podkładka sprężysta 10,2 cynk. 
PN-59/M- 82029 
Wiązka przewodów reflektora 
lewego 

Śruba MRx20-5.6-11 
PN-74/M-82I05 

Sygnał dźwiękowy 
Przewód: sygnał-masa 




360 
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T-54/1 



Siml 


Nr 




Num p d^ n ytJu bab acta 


Si tuk 


.?7 

0046/65-721/0 

Reflektor prawy kample lny 

Mf 

0046/65-722/0 

Reflektor lewy kompletny 

jy 

00 50/65-70t/0 

Reflektor prawy 

40 

0050/65-702/0 

Reflektor lewy 

4f 

0046/45-786/0 

Przewód: prądnica - masa 
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Unas C-355, C-355M, C-360, 1981 r 








INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Tyl ciągnika 


Zespól 0046/65-700/0 


T-54/2 



1 P4>7 

Orr nocnic 

N4/«l pudrcofh^u lub C7QMH 

Sztuk 

/ 

100 50 2800 

Klosz kompletny lewy 

1 

2 

10050 2800 

Klosz kompletny prawy 

1 

3 

0080.350.086 

Lampa przednia prawa z bocznym 
kierunkowskazem 

1 

4 

0080 350.987 

Lampa przednia kwa z bocznym 
kierunkowskazem 

1 

s 

m 

0046/65-71 2/0 

Wiązka przewodów; złącze - lampa 
przednia prawa 

1 

6 

0054/52-0 ll/l 

Przcloika 11 x 2 7N-M/MPC/06- 
03134.1 

4 

7 

00 54/61-120/7 

Podkładka sprężysta Z6.1 

Fc/Zn9 PN-77/M-82O0H 

12 

8 

0054/23-130/8 

Nakrętka Mf-5-1! PN-75/M-K2 144 

12 

9 

0054/61-230,3 

Podkładka okrycia 6.5 ejnk. 

PN-59'M-82030 

6 

to 

0054/21-065/4 

Śruba M6x 12-5.0-11 

PN-74/M-82105 

n 

U 

0050/65-711/0 

Wspornik prawy lampy przedniej 

i 

t2 

(Ki 50/65-713/0 

Wspornik lampy tylnej prawci 

i 

ii 

0050/65- 720/0 

Urządzenie odblaskowe 

2 

14 

00 50/4 > 790/! 

Reflektor tylny 

1 


Nr paz 


Ursus C-355, C-355M, C-360 


7295.8.000.2 

0233.4.007.1 

0331.0.000.6 

0046/65-716/0 


0050/45-792/0 

0054/61-121/4 


0054/11-061/5 


0050/65-719/0 

0080.350.972 

E426.L.3.00 

E426.P.3 00 

0046/65-720/0 

0054/11-061/9 


0054/11-060/9 

29 004 W 65-703/0 


Nl-WI podzespołu łub CHUCI 

Oprawka 
Sprężyna 
Element optyczny 
Przewód reflektor tylny - lampa 
zespolona prawa 
Wyłącznik wyciągany 
Podkładka sprężysta Z18,3 Fe/Zn9 
PN-77/M-B200 8 
Żarówka jednoświatlowa 
12Vx35W BA20S 
PN-78/E-85IOI 
Lampa lylna prawa E549 P/l 
Lampa tylna lewa E549 L 
Klosz kompletny lewy 
Klosz kompletny prawy 
Wspornik lampy tylne) lewej 
Żarówka 12 V 21 W BA!5s 
ZN- 72/MPM 

Żarówka 12 V 5 W BA 1 5s 
PN-78/E-85I0I 
Wiązka przewodów: złącze 
lampa tylna lewa 


Sztuk 


I 


1 


I 

I 


I 


1 

I 

1 

l 


6 


2 


1 
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T-54/2 


Ni p<« 

Omanem* 

Naewa padu^Młu lub częirś 

Sinik 

30 

0046/65-71V0 

Wiązki przewodów: złącze - 




lampa przednia lewa 

1 

3ł 

0050/77-174/0 

Złącze przewodów 

1 

32 

0050/45-781/1 

Osłona listwy zaciskowej 

1 

33 

0054/61-120/5 

Podkładka sprężysta Z4,1 




Fc/ZnV PN-77/M-82008 

2 

34 

0054/23-063/4 

Nakrętki M4-06 I 




PN- 74/M-82153 

2 

35 

0054/62-010/9 

Przelotka AI2x 1 BN-65/3688-01 

2 

36 

0046/65-715/0 

Wiązka przewodów; złącze- 




lampa tylna prawa 

\ 

37 

0046/55-783/0 

Wspornik kompletny 

1 


Nr pa 

Omam me 

Nami podspolu Kih ci<iei 

Sifuk 

38 

0054/17-010/1 

Gniazdo 7- biegunowe ,.a“’ 

l 

39 

1 

0050/65-724/0 

Przewód: gniazdo przyczepy 
(zacisk 58P - 58L) 

1 

40 

i 

0054/22-100/8 

Wkzęt KI5x30-5.8-11 

PN- 74/M- 82209 

3 

4i 

0050/65-712/0 

Wtpamik lewy lampy przedniej 

1 

42 

0046/43-706/0 

Wiązki przewodów gniazdo 
przyaicpy 

1 

43 

0054/22-193/4 

Wk?ęlM4x20- 5,8-1] 

PN-74/M-82209 

2 

44 

0054/1! -060/6 

^artiwka 12 V 10 W BA 13s 

P1M-Ó7/€.85I01 

2 




Unat C-35Ł C-3S5M, C-360, Bil r 








INSTALACJA ELEKTRYCZNA 


Tablica rozdzielcza 

Zespół 0046/65-700/0 (od nr «Ngnika 413001) 

T-54/3 



pot. 

Onaoiiw 

Nazwa podie^otu lub ogaci 

Sztok 1 

Nf pot. 

OnaociK 

Narwa podzcapnłu lub en;sci 

/ 

0046/65-739/0 

Wiązka przewodów: stacyjka - 


1 f5 

0050/65-715/1 

Licznik motogodzin 



skrzynka bezpieczników 

1 

i 6 

0054/11-060/1 

ę # ■ 

Żarówka jednośwmtłowa 

2 

0046/65-738/1 

Wiązka przewodów: skrzynka 




12 V 2 W BA9s PN-67/E-85101 



bezpieczników -wskaźnik 


n 

0042/34-110/0 

Stacyjka samochodowa z klu¬ 



podwójny i licznik mologodzin 

1 



czykiem 

3 

0046,65-736/0 

Wiązka przewodów: przerywacz- 


18 

0050/02-165/0 

Plrrfnha 



przełącznik kierunkowskazów 

[ I 

19 

0050/02-478/1 

O nil 

4 

0080.350.320 

Przewód: lampka kontrolna 


20 

0050/65-710/0 

Wskaźnik podwójny 



bwiatcł długi di - masa 

1 

21 

0050/02-509/0 

Podkładka amm tyzujacu 

5 

0050/18-094/0 

Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna 


22 

0050/45-786/1 

Przycisk sygnału P-401 5 



581.11,00 

j 1 

23 

0050/45-749/0 

Przełącznik kierunkowskazów 

6* 

0050/18-093/0 

Skrzynka bczpiecynikowa 6-krotna 


24 

0046/65-737/0 

Przewód: stacyjka zacisk 1 5- 



581.11.20 (wodoodporne 




lampka kontrolna ładowania 



■ tropikalne) 

1 1 

25 

0046/65-734/0 

Przycisk rozrusznika 

7 

0054/14-081/0 

Bezpiecznik ipikowy D- 8 


1 26 

0054/61-120/6 

Podkładka sprężysta 5,1 cynk. 



BN-74)3687-05 

6 

I 


PN-65/M- 82029 

8 

0050/45-753/0 

Gniazdo lampy przenośnej 

1 

27 

0054/23-130/5 

Nakrętka M5 PN-58/M-82144 

9 

0050/55-752/0 

Korek gniazda lampy montażowej 

l 

28 

0054/61-253/1 

Podkładka 14x20 

10 

0054/61-150/1 

Podkładka okrągła 5,5 cynk. 




ZN-63MPC/06- 



PN-6 7/M-8200 5 

2 



031263 

U 

0054/22-184/9 

Wkręt M5x 14-5.8-II 


1 29 

0046/65-733/0 

Napęd szybkościomierza 



PN-74/M-8222 7 

2 I 

30 

0054/69-090/1 

Opaska BI 70c PN-63/M-74905 

12 

0050/65-721'0 

Wkręt 

1 

31 

0050/02-481/3 

Przerywacz kierunkowskazów 

13 

0080.302.053 

Wkręt 

2 

1 


DLB-3 

14 

0050/02-508/0 

Podkładka amortyzująca 

1 

32 

0050/02-475/1 

Jarzmo licznika motogodzin 




1 

33 

0046/65-719/0 

Tablica rozdzielcza 


Sztuk 


1 


1 


Uralu C-3S5, C-355M, C«3W, IVT8 r. 



L 




PRZYSTAWKA PASOWA 



Nr POL OXGAC2AHit 


Nazwo podzespołu lub czyści sztuk 



10 


11 


0054/21-08 L/S 


0054/81-120/7 


0050/50-128/0 

0050/50-128/0 

0050/40-100/0 

0054/61-190/4 

0054/52-012/S 

0050/50-101/0 


0050/71- 


0050/71-807/0 


0050/71-808/0 


Śruba M0X12-3 8 fos!. 
PN-58/M-8Z118 
Podkładka sprężysta 6,1 
fosf. PN-65/M-82028 
Pokrywa 
Uszczelka 
Nakrętka M45X^ 
Podkładka zębata MB9 

PN-02/M-86482 

Łożysko stożkowe 20208 
FN-55/M-86220 
Obudowa przystawki paso¬ 
wej 


Podkładka 

80X90X0,1 

Podkładka 

80X90X0,2 

Podkładka 

80 X 80 X 0 ^ 


dystansowa 

dystansowa 


dystansowa 


12 

1 

1 

2 


Nr pot. Oz nic zenie 


i 


IZ 


13 


14 


15 

14 


17 


15 


0054/32*011/7 


0050/59*102/0 


0054/65*011/3 


0050/50-121/0 

0050/50*122/0 


16a 0050/50-122/1 


0054/21-054/9 


0050/72-084/0 


16 o 0054/61-324/3 


Nazwa podzespołu lub cząŁcI Bitu* 


Łożysko stożkowe 32210 
PN-55/M-06221 
Kolo stożkowe napędzają¬ 
ce 

Zaślepka A45 
BN-74/3611-01 

Uszczelka 

Pokrywa (do nr ciągnika 
217065) 

Pokrywa (od nr ciągnika 

217068) 

Śruba M 0 X 14-3.8 fosf. 
PN-58/M-82U7 
Podkładka uszczelniająca 
30X30 Mo nr ciągnika 
217065) 

Podkładka fibrowa 
24X30X3 PN-59/M-86970) 
(od nr ciągnika 217066) 
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1978 tJl99l r. 











19 

0090/78-406/0 

Korek spustowy M30Xl£ 


30 

0054/32-010/6 

Łołyiko stołkowe 30213 




(do nr ciągnika 222000) 

1 



PN-55/M-86220 

1 

19a 

0050/00-056/0 

Korek spustowy (od nr 


31 

0050/74-261/0 

Pierścień uszczelniający 




ciągnika 222001) 




9*AX*fi 

1 

20 

0054/21-075/3 

Śruba 146X10-8,5 «osf. 


32 

0050/56-114/0 

Uszczelkę 

l 



PN-74/M-82105 

4 

33 

0054/51-012/5 

Pierścień uszczelniający 


21 

0046/56-107/0 

Pokrywa 

1 



80X100X10 


22 

0050/56-106/0 

Uszczelka 

1 



PN-66/M-86060 

1 

22 

0054/51-011/1 

Pierścień uszczelniający 


34 

0050/56-115/0 

Pokrywę 

1 



A40X52X7 PN-66/M-86060 

1 

35 

0054/61-120/0 

Podkładka aprąłyate 8,2 


24 

0054/61-121/1 

Podkładka iprąiysta 12,2 




fosf. FN-65/M-8202S 

6 



foaf. PN-53/M-62020 

4 

36 

0054/21-060/5 

Śruba 818X20-6.6 fosf. 


22 

0054/21-212/3 

Śruba M12X6&-5.6 




PN-58/M-82117 

6 



PN-58/M-82100 

4 

37 

0046/46-105/0 

Kolo pasowe 

1 

29 

0050/56-132/1 

Wałek (od nr ciągnika 


38 

0054/61-012/5 

Podkładka okrągła 31 cynk. 




245000 zamiast 0050/56-132/1) 

1 



PN-67/kf-82006 

1 

27 

0050/56-133/0 

Tuleja dystansowa (do nr 


39 

0050/03-004/0 

Nakrątka koronowa U30X1.5 1 



ciągnika 244000) 

1 

40 

0054/28-011/8 

Zawleczka 6,3X56 cynk. 


28 

0050/56-100/0 

Koło stołkowe napędzane 

1 



PN-09/M-82OO1 

1 

29 

0050/56-124/0 

Pierścień dystansowy 

1 

— 

0046/46-100/0 

Przystawka pasowa, kom¬ 








pletna (nr 1—40) 

1 



llrois C-355, C-355M, C-360. 1978 ł/ 1981 r 











OBCIĄŻNIKI KÓŁ TYLNYCH 
(od nr ciągnika 235300 zespół na żądanie za mi a 


Zespól 0046/56-200/4 



0054/21-010/D 


0050/56-203/2 

0054/61-170/8 

0054/61-121/3 

0054/23-011/0 


Śruba M16X50-3.6 
PN-58/M-82101 
Obciążnik wewnętrzny 
Podkładka 18 
PN-5D/M-8201S 
Podkładka sprężysta 16,3 
cynk. PN-65/M-82029 
Nakrętka Mlfl-4 
PN-58/M-82143 


0050/01-378/4 


0054/61-152/1 


0054/21-157/8 


12 


0054/21-410/2 


10 


0054/21-410/3 


Obeiążnik zewnętrzny 
la tylnego 
Podkładka 18 oc 
FN-6T/M-B2005 
Śruba M16XH0*5 C 
PN-58/M-82109 
Śruba M16X80-5.6 
PN-58/M-82117 
Śruba M16X50-5.6-II 
PN-74/M-82105 


ko- 


126 


Ursus C-355, C-355M, C-360. 1978 r. 









Zespól 0046/66-300/1 


OBCIĄŻNIKI OSI PRZEDNIEJ 

(od nr ciągnika 

zamiast 0046/66-300/0) 



T-57 



Nr pot Oznaczania 


Nazwa podiaapołu lub części sztuk 



0044/89-903/0 

0050/68-301/3 

0048/88-301/0 

0054/31-062/0 

0084/61-131/3 


6* 0050/63-304/0 


Belka przednia kompletna 
Obciążniki oil przednie] 
Belka boczna 
Śruba M16X35-8.6-II 
FN-74/M-83103 
Podkładka sprężysta 16,3 
PN-65/M-82039 
Wspornik nomem rej estra 
cyjnego 



Urna C.3S5. C-3S8M. C-3M, 


NT POL 


Nazwa podzespołu lub części sztuk 



7* 0054/01-120* 


0* 0054/21-077/7 


Th) 


-131/1 


10 


0064/31-063/8 


Podkładka sprężysta 8,2 

PN-68/M-82039 

Śruba M«X12-3.S-II 

PN-74/M-82105 

Podkładka sprężysta 12,2 

PN-65/M-82028 

Śruba *112X46-5.6-11 

PN-74/M-82103 


■ praanieSano s SMpołu UMINH, taUlea U 
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DO 




HAK TRANSPORTOWY. ZACZEP WAHLIWY 


STANDARD, 


Zespół 0046/67-600/0 


ZACZEP DO PRZYCZEP JEDNOOSIOWYCH 
(od nr ciągnika 245000 zamiast 0046/66-400/0) 

(na zadanie) 


T-58 


Nr poz. 

Oznaczenie 

1 

2 

11 

0054/M-036/7 

S2 

00M/67-837/0 

13 

0050/67-608/0 

14 

0046/87-605/0 

15 

0048/66-403/D 

16 

0050/67-608/0 

17 

0046/67-613/0 

18 

0050/67-607/0 

19 

0054/36-013/8 

20 

0050/87-646/0 

21 

0054/38-040/6 

22 

0046/67-603/0 








23 

0054/27-019/5 

Kolek 6n6X45 
PN-66/M-85021 

1 

24 

0050/67-620/0 

Zapadka 

1 

2S 

0050/67-605/0 

Sprężyna II 

1 

26 

0050/67-606/0 

Dźwignia 

1 

27 

0054/21-062/8 

Śruba M8X 18-5.6 
PN-58/M-82117 

1 

28 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 
PK-65/M-82029 

1 

29 

0054/28-030/4 

Zawleczka sprężysta A7I 
BN-63/1902-04 

2 

30 

0050/67-603/0 

Sworzeń 

1 


31 0046/07-601/0 Rama dolnego haka tran¬ 

sportowego 1 

32 0050/87-610/0 Wspornik tylny 1 

33 0046/67-611/0 Wspornik przedni 1 

— 00 48/67-615/0 Zaczep wa hliwy (poz. 

1-4, 6—6, 12, 13, 15, 17, 

20, 21, 20—31) 1 

— 0048/67-618/0 Zaczep do przyczep jedno¬ 

osiowych (poz. 1—11, 14, 

16, 18, 10, 22—33 na żąda¬ 
nie) 1 
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KABINA KIEROWCY (I) 


Zespół 0046/66.600/0 




Nr pox. Oznjcttnla Nazwa podzespołu lub części Bztufc 

i "5 i 4 


1 

0050/58-670/0 

Wieszak (do nr 140 199) 

2 


0046/56-848/0 

Okno przednie 

1 

3 

0046/56-600/0 

Okno boczne skośne kompl. 




(do nr 140199) 

1 

4 

0046/66-603/1 

Ściana prawa (od nr 140200 




zamiast 0046/66-603/0) 

1 

5 

0046/66-614/1 

Ściana przednia kompl (od 




nr 140200 zamiałt 0046/ 




/66-614/0) 

1 

6 


Śruba MflXU 




PN-58/M-82118 

11 

7 


Nakrętka M6-S 




PN-58/M-82146 

11 

S 


Podkładka spr. 6,1 cynk. 




PN-65/M-8202B 

15 

9 


Podkładka 7 cynk 




PN-58/M-82018 

3 


Nr par. 

Ozas ozenie 

Nazwa podzespołu lub czę&ci 

Sztuk 

1 

l 

3 

4 

10 


śruba M8X2D 
PN-58/M-82118 

16 

11 


Nakrętka M6-5 

FN-58/M-82146 

21 

12 


Podkładka spr. 8,2 cynk 

PN -65/M -82029 

22 

13* 

0046/66-605/1 

Osłona prawa (od nr 140200 
zamiast 0046/66-605/0) 

1 

14 

0046/56-611/1 

Uszczelka osłony prawej 
(od nr 140200 zamiast 
0050/66-646/0) 

1 

1S 

0050/66-638/0 

Uszczelka osłony gazu 
(do nr 140190) 

1 

!$• 

0046/66-618/0 

Osłona gazu (do nr 140199} 

1 

17 


Wkręt M5X12-5-8 
PN-60/M-8Z206 

3 



Ursus C-355, C-355M, C-3«0 # 1978 r. 














cd. T-59 



18 


19 


20 

0050/06-$45/0 

21 


22 

0050/66-603/0 

23 

0046/66-606/1 

24 • 

0046/69-609/1 

25 

0050/66-620/1 

26 

0050/17-175/0 

27 

0060/06-660/0 

28 

0046/66-610/0 

29 

0050/66-639/1 

30 


31 


32 


33 


U 

0046/66-607/1 

33 

0046/46-660/2 


Nakrętka UA-5 cynk. 

(do nr 1401M) 
PN-58/M-82146 
Podkładka ipr 5,1 cynk. 
(do nr 140199) 
PN-65/M-82029 
Uszczelka dolna osłony pra¬ 
wej (do nr 140199) 

Wkręt a łbem kulistym 

M9Xia*4-8-n 

PN-74/M-82201 

Uchwyt przewodu 

Osłona prawa 

Osłona lewa (od nr 140200 

zamiast 0048/00-009/1) 

Uszczelka osłony lewe] (od 

nr 140300 zamiast 0050/ 

06-026/0) 

Sznurowadło (do nr 140199) 
Nakładka (do nr 140199) 
Fartuch kompletny (do nr 
140199) 

Ramka osłony (od nr 
140200 zamiast 0050/ 
00-039/0) 

Śruba M6X 16-4.8-11 
PN-14/M-822M 
Nakrętka M6-5-II 

PN-75/M-82144 

Śruba MOX10-5 6 
PN-58/M-03119 
Podkładka 0,5 cynk. 
PN-07/U-03006 

Osłona lewa 

Zuaek kompl. (od nr 
140200 zamiast 0046/ 
/46-640/0) 


10 




0050 


;o 


37 


0040/50-059/1 


33 


39 


40 


41 

42 


43 

44 


45 


45 


0050/40-011/0 

0050/60-684/0 

0050,'30-670/0 
0040/50-898/0 

0040/08-020/0 

0046/00-004/1 


40 

47 

48 


0050/58-888/0 
0048/48-8X8/0 
0048/58-849/0 
0048/08-800A 


0048/88-806/1 


0040/06-811/1 


0046/86-813/0 


uchwyt osłony prawy tao 
nr 140100) 

Drzwi kabiny kompl. (łącz¬ 
nie z poz. 35) 

Podkładka 0,5 fosf. 

PN-87/M-82006 

Śruba M8X25-5.6 cynk. 

PN-58/M-82118 

Podkładka okrągła 8,4 cynk. 

PN-67/M-82206 

Kątownik 

Uchwyt osłony lewy (do 
nr 140199) 

Haczyk (do nr 140199) 
Okno boczne kompl- (do 
nr 140199) 

Ściana lewa kompl (z 
drzwiami, poz. 37) 

Ściana lewa kompl. (bez 
drzwi, poz- 37) 

Łapka 

Ściana tylna kompl 
Dach kompl. 

Kabina kierowcy kompl. 
(od nr 140200 zamiast 
0046/08-800/0) 

Osłona lewa kompl. (od 
nr 140200 zamiast 0048/ 
/88-808/0), poz. 24, 25, 20. 
Osłona prawa kompL (od 
nr 140200 zamiast 0946/86- 
-811/0), poz. 13, 14. 

Osłona gazu kompl. (do nr 

140100) 


• Nie lamswiaC na et siei sarnina*. 
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KABINA KIEROWCY (U) 


Zespół 0046/66-600/0 


T-60 




Nr poz. 


« 7T7 


ltawa podnapołu Łub noąfcu sztuk 


poz. 


podzespołu 


Sztuk 



LCmtt.OO lub 

LCmlS.eO 

80.466.208.1 


40.480.200.1 


46.466JO0.1 


Lusterko samochodowe 

Haralę lusterka (de nr 
140189) 

firuba skrzydełkowa V8X2Q 
cynk. 

PN-O4/M-05430 (do nr 
140 189) 

Wspornik lewy kompletny 
(do nr 140180) 

Wspornik prawy kompletny 
(do nr 140188) 

Śruba M8X30 cynk. 
PN-58AM2210 (do nr 
140180) 


50 466 206,0 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


50.400.211.0 

0050/50-082/2 

0050/50-883/2 

0050/50-808/0 

0050/80-010/2 

0050/45-803/0 

0040/45-828/0 


Podkładka gumowa {do nr 

140198) 

Podkładka sprężysta 8.2 
cynk. PN-65/M-82029 (do 
nr 140199) 

Nakrętka M8 cynk. 
PN-58/M-82155 (do nr 
140199) 

Wspornik (do nr 140199) 
Profil uszczelniający 
Uszczelka 
Szyba przednia 
Uszczelka szyby 
Wycieraczka WS9a 
Przewód kompletny 
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Umie 



0, 1BTC r 









cd.T- 


17 

0050/58411/2 

Uszczelka szyby 


2 

18 

0050/90-909/0 

Szyba przednia boczna 


2 

29 

0050/58442/1 

Szyba bocz zut (od 

nr 




140200 zamiast 0046/50* 




-698/0) 


2 

20 

0046/58432/0 

Szyba na roina (od 

nr 




140200 zamiast 0050/56- 

I 



-623/2) poz. 21, 33, 34, 35 

2 

21 

0030/56-9 H/S 

Uszczelka profilowa 


2 

22 

0050/56-939/0 

Szyba drzwi 


1 

23 

0050/59-039/3 

Uszczelka szyby 


2 

24 

0050/58443/2 

Uszczelka szyby (do 

nr 




140199) 


3 

25 

0050/49-909/0 

Uszczelka profilowa 


2 

23 

0050/56-939/0 

Kolka górna 


1 

27 

0049/69-918/0 

Ramie lusterka (od 

nr 




140200) 


2 

22 

0046/09-917/0 

Uchwyt lusterka (od 

nr 




140200) 


2 

20 


Śruba M 10X85-5.8-11 





PN-74/M-82101 (od 

nr 




140200) 


2 


30 


31 


nr 


32* 

33 


oowM-eis/o 

0050/58422/2 


34 


33 


0050/5*433/2 

0050/50400/0 


0046/40425/0 


0040/40414/0 


Nakrętka M10-5-I1 
PN-75/M-82144 (od nr 

140200) 

Podkładka spr. 10,2 
PN45/M42008 (od ni 

140200) 

Wspornik (od nr 140200) 
Szyba naroina środkowa 
(od nr 140200) 

Szyba naroina boczna 
(od nr 140200) 

Uszczelka naroina 

(od nr 140200) 

Lusterko lewe kompl. (do 
nr 140109), poz. 1—4, ti—*9 
Lusterko prawe kompl. 

(do nr 140199), po£ 1—3, 


* Nli umawiać na cz^ld umltnce 
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KABINA KIEROWCY (III) 




Zespól 0046/66-600/0 





Nr poz. 


5 


7 


8 


9 

10 


11 


Oznaczenie 


0030/90-040/0 


0030/90-051/3 


0050/50-027/2 


0050/30-009/0 

0050/90-007/0 


0050/56-008/0 


Narwa podzupotu lub czaict sztuk 


Poprzeczka 

Śruba M8X 16-5.8-11 

PN-74/M-82105 

Podkładka sprężysta 8,2 

PN-65/M-82008 

Śruba M8X2S-5.B-II 

PN-74/M-82105 

Nakrętka MS-5-II 

PN-75/M-82144 

Uszczelka szyby (do nr 

140189) 

Nakrętka motylkowa M10-4 
PN-64/M-82439 
Uszczelka szyby (do nr 
140189) 

Zutrza) 

Wkładka cumowa przednia 
(do nr 140199) 

Wkładka cumowa tylna 
(do nr 140199) 


Nr po z. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub częicl 

Iztuk 

1 

i 

3 

4 

12 

0000/56-690/1 

Uszczelka szyby (do nr 




140199) 

2 

13 

0050/50-039/2 

Szyba narożna boczna 

4 

14 


Podkładka sprężysta 10,2 




cynk. PN-05/M-82028 

2 

1S 


Podkładka 10,5 cynk. 




PK-07/M-82OO0 

4 

16 


Nakrętka Ml0-5 




PN-58/M-82140 

2 

17 


Śruba M8X20 




PN-58/M-82118 




(do nr 140100) 

1 

18 

0090/90-490/1 

Wieszak ściany tylnej 




(do nr 140199) 

2 

19 

0040/90-019/0 

Zawiasa 

2 

20 


Uszczelka szyby 




(do nr 140100) 

l 

21 

0050/56-626/1 

Szyba boczna przednia (od 



nr 140200 zamiast 0050/M - 
-826/0) 


2 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1*78 r, 









cd. T-61 



22 

0050/00-048/0 

Pas uszczelniający 

Tl 

23 

0090/50-000/0 

Uszczelka szyby 

2 I 

24 

0090/90-005/0 

Szyba wizjera 

11 

2 1 

25 

0090/90-022/2 

Uszczelka profilowa 

1 I 

26 


Śruba M8Xl0 

j 

27 


PN-58/M-82118 

4 I 

0040/50-037/0 

Uchwyt rolek kompletny 

2 1 

26 

0090/50-038/1 

Rolka dolna (od nr 
140200 zamiast 0050/50- 

| 



-630/0) 

2 U 

29 

0050/50-077/1 

Pasek korapl. (od nr 

a 



140200 zamiast 0050/56- 
-677/0) 

2 n 


30 


31 


0090/90-478/1 


0050/40-014/2 


33 

33 

34 


0050/50-003/3 

0050/50-002/1 


35 


36 


Piaskownik (od nr 140200 
zamiast OO5O/50-07B/O) 
Osłona brezentowa (od nr 
140200 zamiast 0050/40- 

-014/0) 

Uszczelka szyby 
Szyba tylna 
Nakrętka M5-5-I1 
PN-75/M-82144 
Wkręt M5Xl2-4.8-II 

PN-74/M-B2201 
Podkładka 5,5 
PN-67/M-82005 



3 IBM, 
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UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW POWIETRZNYCH 

PRZYCZEPY 


Ztspól 0040/66-800/0 




vr poz. 

Oznaczania 

Nazwa podzespołu lub etąSei Sztuk 

1 

t 

a 

4 

1 

0046/46*804/0 

Przewód: złącze — 
zawór hamulcowy 

1 

2 

0054/21-313/0 

Śruba M10X05-5.0 fosf. 
PN-58/M-82109 

2 

3 

0054/61-121/0 

Podkładka sprężysta 

10.2 fosf. 

PN-6S/M-82029 

2 

4 

0054/66-031/2 

Sworzeń 10X40/36 
PN-63/M-83002 

1 

5 

0054/23-131/1 

Nakrętk* M8-5 fosf. 
PN-58/M-02144 

3 

0 

0050/56-827/1 

Sprężyna 

(od nr 264850 zamiast 
0050/56-827/0) 

1 

7 

0050/66-602/0 

Śruba z uchem 

1 

8 

0050/66-801/1 

Cięgło 

(od nr 260650 
zamiast 0050/66-801/0) 

I 

9 

0054/61-322/4 

Uszczelka fibrowa 12x20x1.5 
PN-69/M-86y70 (od nr ciągnika 
305600 zamiast 0050/02-736/0) 

2 


Nr poz. 

Oznaczenie 

Nazw* podzespołu lub części 

Sztuk 

i 

z 

1 

4 

10 

1 

t 

0050/02-739/0 

Korpus łącznika 
jednodrożnego 

2 

11 

1 

1 

i 

0042/4B-013/0 

Złącze przewodów 
powietrznych z zaworem 
(od nr 155000 zamiast 
0050/56-808/0) 

poz. 28—34 

1 

12 

i 

0050/M-B09/0 

Dźwignia 

1 

13 

1 

0054/61-010/6 

Podkładka okrągła 

8,4 fosf. 

PN-67/M-82006 

1 

14 

0054/28-011/1 

Zawleczka 2X16 fosf. 
PN-69/M-82001 

I 

15 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 

8,2 fosf. 

PN-65/M-82020 

1 

16 

0050/66-806/0 

Łącznik 

1 

17 

0054/23-131/1 

Nakrętka M6-5 fosf 
PN-58/M-62144 

1 



Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r./1981 r. 










cd. T-62 



18 

0050/88-804/0 

Korek 

1 

id 

0050/58-823/0 

Spręiyn* 

1 

20 

0048/88-803/0 

Cięgło 

1 

21 

0048/68-804/0 

Tuleja sprężyny 

1 

22 

0054/28-013/4 

Zawleczka 

2,5X19 fosf- 
PN-69/M-82001 

2 

23 

i 

0054/01-010/8 

Podkładka okrągłą 

10,5 fosf. 

PN-67/M-62000 

2 

24 

0054/08-030/0 

Sworzeń 10X19/25 

PN-d 3/M-£3002 

I 

25 

0048/88-802/0 

Uchwyt hamulcowy 

1 

26 

0050/58-805/0/b 

Zawór hamulcowy 

1 




Ursus C-35S, C-355M, C-360, 1978 r 


137 






UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW 
POWIETRZNYCH PRZYCZEPY 

Zawór hamulcowy 


Zespół 0046/66-800/0 


T-62A 



Nr po z Otnacsanle Nuwa podzespołu lub czyści 



1 42.480.160.10/c 

2 42 480.160.12/c 

3 42.480.160.15/c 

4 42.480.160.13/c 

5 50.568.05.02/a 

6 

7 

8 42.480.160.09 

9 42.480.160.08 

10 42.480.100.07/f 

11 42.480.160.05/c 

U 42.480.160.17 

13 42.480.160.06/c 


Korek 

Uszczelka 

Sprężyna 

Grzybek 

Korpus 

Nakrętka M6 

PN-58/M-82144 

Podkładkę spr. 6,1 

PN-65/M-82008 

Sprężyna 

Uszczelka 

Tłoczek 

Nakrętka naprężająca 

Sprężyna 

Siatka 



Osnscsenle 




TZ 35-03-40 
50.568 05.Ola 
50.668 05.0/a 
42.480.160.10/a 
42.480.160.20/f 


42.480.160.18/c 

42.480.160.16/c 


50.56805.0/b 


Nazwa podzespołu lub csMci 



Za ślepka 
Korpus 

SworzeA 0 10X40 
Dźwignia 
Tłoczysko kompl. 

Śruba M0X35 
PN-58/M-82117 
Siatka 
Podkładka 

Podkładka okrągła lloc 
PN-67/M-82005 
Zawleczka S-Zn-2X18 
PN-69/M-82001 
Zawór hamulcowy 
(por I 93) 




2 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 




Ursus C-355 C-3S5M, C-3M, 1W8 r. 






ZBIORNIK POWIETRZA Z PRZEWODAMI 



l 

0054/61-324/2 

PN-69/M-8Ó970 (cni nr ciągnika 




(od nr 247780 




331150 zamiast 0050/56-906-0) 

5 



zamiast O0M/56-9O5/O) 

1 

2 

0050/02*739/0 

Korpus łącznika 


13 

0046/46-905/0 

Przewód: regulator ciśnie¬ 




jednodroinegu 

4 



nia — zbiornik powietrza 

1 

J 

0054/61-324/2 

Uszczelka Fibrowa 12x20x1.5 

o 

i 14 

0050/46-919/0 

Zbiornik powietrza 20L 

I 



PN-69/M-86970 /od ni cuffoib 
331150 zamiast 0050/02-7361 u) 

4 

1 15 

0050/02-746/0 

Uszczelka 

1 

4 

0*48/46-906/0 

Przewód odolejacza 

1 

16 

0050/75-049/0 

Korek spustowy M22Xl,5 

1 

$ 

0054/21-026/4 

Śruba 


17 

0046/56-909/0 

Opaska zbiornika 




M12X40-8.B fosf. 




powietrza 

2 



PN-58/M-62110 

1 

18 

0054/64-030/0 

Nakrętka d M22Xl,5 



0054/23-131/7 

Nakrętka M10-5 fosf. 


1 


BN-65/3617-04 

1 



PN-58/M-82144 

2 

19 

0050/56-902/0 

Łącznik teowy 


7 

0054/02-121/0 

Podkładka sprężysta 




CM22X1,5 

1 



10,2 fosf. 


20 

0046/46-903/0 

Przewód manometru 

1 



PN-65/M-B2029 

e 

21 

0050/56-904/0 

Nakrętka przesuwna 


8 

0046/40-002/0 

Wspornik zbiornika tylny 

i 



M12X1.5 

1 

9 

0054/21-001/8 

Śruba 


22 

0050/56-903/0 

Pierścień dociskowy 

1 



M10X16-5.6 fosf. 


21 

0054/21-051/2 

Śruba 




PN-58/M-82117 

3 

I 


M10X*2-5.6 fosf. 


10 

0054/21-032/8 

Śruba M12X4&-8-8 fosf. 




PN-68/M-82117 

2 



PN-58/M-82110 

2 

24 

0046/46-904/0 

Przewód do zaworu 


U 

0040/40-001/0 

Wspornik zbiornika 




hamulcowego 

1 



powietrza przedni 

1 

| 




12 

41480.170.OO/B 

Retu la tor ciśnienia 
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ZBIORNIK POWIETRZA Z PRZEWODAMI 

Regulator ciśnienia 

Zespół 0046/46-900/0 T-63A 



Nr po* OsuniBla Nazwa potłieapohj lub czctci Sztuk 


I 


1 42.480.170-21 Śruba M8>^5 1 

2 Nakrętka M8-5~II 

PN-75/M-82144 5 

2 42.480.170-08/C Czepiec sprężyny 1 

4 Podkładka sprężysta 8,3 

PN-59/M-82024 4 

$ 42 480.170-07 Podkładka sprężyny 2 


8 42.480.170-17 Sprężyna 

7 42.480.170-00/b Talerz dociskowy 

8 42.480.170-05/a Przekładka 

9 42.480.170-04 Membrana 

10 42.480.170-03 Uszczelka 

XX 42.480.170-01a Korpus 


12 42.480.170-12/8 Zawór 2 

13 42.480.170-13 Uszczelka zaworu 2 

14 42.480.170-11 Sprężyna stożkowa 1 

15 42.480.170-10 Podkładka 2 

10 42.480,170-00/C Łącznik 1 


140 


T-63A 



X7 

12.480.170-20 

Sprężyna 

1 

18 

42.480.170-18,1} 

Korek 

1 

19 


Śruba M8X35 




PN-58/M-82105 

4 

20 

TZ-35-03-49 

Ześlepka 

1 

21 

42.480.170-32 

Kołek 3hllX30 

1 

22 

42.480.170-27/a 

Tłoczek 

1 

23 

42.480.170-26/b 

Uszczelka gumowa 

1 

24 

42.480.170-24 

Podkładka 

1 

25 

42.480.170-22/b 

Korek odpowietrzający 

1 

26 

42.480.170-23/c 

Korek 

1 

27 


Podkładka 4,3 




PN-82/M-82007 

2 

28 

42 480.170-31/a 

Siatka filtru 

1 

29 

42.480.170-02 

Korek odpowietrzający 

1 

— 

42.480 170-00/B 

Regulator ciśnienia 




(pcz. 1—29) 

1 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 







Zespół 0046/67-000/0 


(aaiądaaie) 





Nt pot. Oznaczania 


Nazwo podzespołu lub cząśd sztuk B Nr po z. Oznaczania 


Nazwa podzaapołu lub cza id sztuk 



I 

0046/67-002/0 

Błotnik przedni prawy 


2 

0046/67-001/0 

Błotnik przedni lewy 

1 I 

3 

0054/23-131/0 

Nakrętka M8-5II cynk. 

I 



PN-58/M-82144 

4 lub 8 

4 

0054/61-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 




cynk. 




PN-65/M-82029 

4 lub B || 

5 

0050/47-008/0 

Kątownik 

2 I 

6 

0054/21-061/4 

Śruba M8X22-5.fi II 




PN-74/M-82105 

4 lub 8 3 



0094/33-190/8 


0094/61-150/2 


9 

10 

11 


0080/57-004/0 

0080/57-003/0 

0054/21-003/8 


Nakrętka M6-5 II cynk. 
PN-75/M-82144 
Podkładka okrągła 6,6 
cynk. 

PN-87/M-82005 

Osłona 

Nakładka 

Śruba M0X10-5.0 II cynk 
PN-74/M-82105 


Ursus C-3SS, C-355M, C-360, 1978 r./1981 
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Zespól 0046/68-090/0 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 





Nr po z. Omitttnli Ntzwi podzespołu lub C3** d lituk 


NT po*. Onicimla Kum pod m połu lub ctąśc\ Sztuk 








3 

4 




0046/48-000/1 Mechanizm podnoszenia 

(tablica M) 1 

0094/51-090/5 Pierścień uszczelniający 

14X2 

PN-64/M-79003 

(od nr podnośnika 40519000 


zamiast 0050/74-509/0) Z 

0060/50-013/0 Tuleja centrująca 1 

0040/40-100/1 Rozdzielacz (tablica 67) 

(od nr podnośnika 90095100 
zamiast 0046/40-100/1) 1 

0046/48-300/1 Mechanizm sterujący 

(tablice 68) 1 

0054/31-186/1 Śruba 1413X100-5.6 fosf. 

PN-M/M-83100 

(do nr podnośnika 
007194M) 2 





0004/31-153/0 


0004/61-121/1 


0 0 60/44-000/0 

0064/31-153/0 

0004/31-153/8 

0046/88-000/0 


Śruba M12X 150-5.6 fosf. 
PN-58/M-63100 



I) 


: podnośnika 


5071 MM) 


Podkładka sprężysta 12,2 
fosf, 

PN-65/IC-020M 
(do nr podnośnika 
5071MM, srt. 11) 
Uszczelka 

Śruba Ml2X110-5.0 fosf. 
PN-56/M-82100 
Śruba MUXM-5.0 fosf. 
PN-58/M-C21M 
Podnośnik hydrauliczny 


kompletny (poz. 1—11) 



7 

1 

4 

3 

1 


• Ml* uoiwlafi na 



Unos C-355, C-35SM, C-3M. 1878 r, 










Zespół 0046/48-000/1 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 
Mechanizm podnoszenia 


T-6S 



Nr poz. Oznaczenie Nazwa podcetpołu lub części Sztuk 


I 





0064/21-076/3 


0054/61-121/1 


0054/82-051/4 


0080/58-006/0 

0000/74-281/0 

0000/58-004/0 

0060/58-022/0 


Śruba M12X20-5.8 losf. 
PN-74/M-82105 
(zamiast 0054/21-065/6) 
Podkładka sprężysta 

12,2 fost. 

PN-65/M-B2029 

Pierścień osadczy 

sprężynujący 24w 

PN-83/M-85111 

Pokrywa 

Pierścień uszczelniający 

34,3X4,8 

Tuleja II 

Dźwignia 



Ursus C-355, C-355M, C-380, 1978 r. 









I4a 

0054/21-161/7 

Śruba M10X45-5.6-II 
PN-74/M-82101 
(od nr podnośnika 

60411200) 

1 

15 

0054/61-010/8 

Podkładka okrągła 10 ,^ 

PN-B7/M-82006 

(do nr podnośnika 

60411199) 


lSa 

0050/4B-009/0 

Ucho (od nr podnośnika 
60411200) 

1 

16 

0054/51-030/4 

Pierścień uszczelniając} 

9,3X2,4 

PN-BO/M-86961 
(od nr podnośnika 

50925100 zamiast 
0050/74-245/0, set. 2) 


7 

0050/39-018/1 

Korek (od nr podnoinika 
21233400 zamiast 
0050/58-018/0) 

, 

18 

0046/58-019/0 

Magnes kompletny 
(łącznie z poz, 17) 

1 

19 

0049/58-020/0 

Sitko kompletne 

1 I] 

20 

0054/51-039/1 

Pierścień uszczelniający 
55.2X5.7 

PN-60/M-86961 
(od nr podnośnika 

40513000 zamiast 
0050/74-271/0) 


21 

0050/58-015/0 

Korpus filtru 

1 

22 

0090/58-005/0 

pfwignia 

1 II 

22 

0050/58-002/0 

Tuleja zderzaka 

1 II 

24 

0054/51-059/2 

Pierścień uszczelniający 

24X3 

PN-64/M-73093 
(od nr podnośnika 

50925100 zamiast 
0050/54-932/0) 

1 

25 

0050778-405/0 

Korek spustowy 

M26X1,5 

1 

26 

0050/58-000/0 

Rura zębata 

1 

27 

0040/58-018/0 

Złączka rurowa 

1 

2$ 

0050/58-007/0 

Tuleja I 

1 

29 

0050/58-031/0 

Drążek skrętny 

1 

20 

0050/58-003/0 

Wkładka 

1 

31 

0050/90-502/0 

Śruba M12X35 

2 

22 

0054/21-076/4 

Śruba Ml** 1,5X40-5 6 
PN-74/M-82105 
(zamiast 0054/21-051/1) 

2 


33 

0054/61-121/3 

Podkładka sprątysta 

16,3 fosf. 

PN-65/M-82029 

4 

34 

0050/44-812/0 

Podkładka 

2 

35 

0046/88-005/0 

Ramię kompletne 
(łącznie z poz. 12) 

2 

36 

0054/51-031/6 

Pierścień uszczelniający 
59.2X5.7 

PN-60/M-B8961 

(od nr podnośnika 40513000 

zamiast 0050/74-273/0) 

2 

37 

0050/40-000/0 

Pierścień 

2 

28 

0050/48-007/0 

Wał 

1 

29 

0050/48-005/0 

Tuleja 

4 

40 

0050/48-010/0 

Tuleja dystansowa 

1 

41 

0050/48-001/2 

Korpus 

1 

42 

0054/21-151/0 

Śruba M16X’/5-5 6 

PN-74/M-82101 

1 

42 

0050/58-049/0 

Uszczelka 

1 

44 

0054/21-150/0 

Śruba M10X60-5.6 

PN-74/M-82101 

1 

45 

0050/38-048/9 

Uszczelka 

1 

46 

0054/61-252/1 

PlericieA uszczelniający 

18X24 

ZN-8S/MPC/06-03126 2 

4 

47 

0046/44-808/0 

Rurka łącząca 
kompletna 

1 

48 

0054/25-040/6 

Śruba 13 

ZN-87/MPC/06-03156.22 

1 

49 

0046/54-845/0 

Zawór bezpieczeństwa 

cylindra 

1 

50 

0050/48-003/1 

Cylinder 

1 

51 

0050/54-850/0 

Pierścień uszczelniający 

2 

52 

0054/61-200/4 

Pierścień tłokowy 
uszczelniający 80X2,5 

PN-71/5-38507 

2 

53 

0050/58-025/0 

Tłok 

1 

54 

0050/44-806/0 

Tl oczy ■ ko 

1 

55 

0050/58-029/0 

Gniazdo 

1 

56 

0046/48-004/0 

Dźwignia kompletna 
(łącznie z poz. 53 i 58) 

1 

57 

0050/96-802/0 

Sworzeń 

1 

53 

0046/54-821/0 

Zderzak 

1 

59 

0054/25-050/7 

Łącznik 10 

ZN-67/MPG/06-03150.22 
(zamiast 0054/25-040/5) 

1 

60 

0054/61-251/4 

Pierścień uszczelniający 
18X20 


fti 

IMłM/Sl 051 6 

Pierścień uszczelni jjąey 30x2. 

PN-M/M-7. MN^ {od m Cuignik.ii 

U42UO) 

1 
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Zespół 0046/48-100/2 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

Rozdzielacz 


T-67 



1 

0054/81*021/3 

Pierścień zabezpieczający 14 




(od nr gjągnłlra 128000 




ZN-8ą/2MPC-M-OOOBO 

1 



zamiast 0050/74-347/0) 

2 

i 

0050/58-149/0 

Korek zaworu 


0 

0088/18-151/0 

SprąŁyna 

1 



redukcyjnego 

1 

10 

0000/58-148/0 

Piasta redukcyjna 

1 

3 

0054/51-010/4 

Pierścień uszczelniający 


11 

0088/58-150/0 

Sprątyna 

1 



MXM 


12* 

0050/58-108/0 

Zawór zwrotny 

1 



PN-6G/M-66M1 


13 

0080/58-111/0 

Uszczelka 

1 



(od nr podnośnika 


14 

0064/61-010/8 

Podkładka 10,6 




405X3000 zamiast 




PN-67/M-820M 




0050/74-145/0) 

3 



(do nr podnośnika 


4 

0000/58-121/0 

Sprąłyna 

1 



30025100 zamiast 


S 

0050/58-147/0 

Zawór redukcyjny 

1 



0050/56-153/0) 

1 

6 

0050/58-148/0 

Śruba zaworu 


15 

005401*054/8 

Śruba M10X3WJ—n 




redukcyjnego 

1 



PN-75/M-62105 


7 

0054/81-291/0 

Pierścień uszczelniający 




(dO DT Twłtmlndra 




13X1« 




88020100 zamlwt 




ZN-0a/MPC-Oe-O31M3 




•850/50-155/0} 

1 



(do nr 10025000) 

2 

16 

0008.418.818 

gaAlapŁs 11 

1 

8 

0054/51*031/0 

Pierścień uszczelniający 


17 

0054/51-022/0 

Ftacicteń unculnłającr 




11,3X1,4 








PN-M/M-06061 




PN-88/lf-88801 








(od nr docntkz 120080 



00*8/74-244/0) 1 

149 


Dimi C-355, C-395H, C-340, 1979 r, 




19* 

0050/58-10?/l 

Tuleja rozdzielacza 1 


43 

0050/58-118/0 

Sprężyna zaworu 




(od nr podnośnika 




obrotowego (do nr 




30923100 zamiast 

• 




podnośnika 30925099) 

1 



0090/58-102/0) 

1 

44 

0050/58-117/0 

Zawór obrotowy 


19* 

0050/58-105/0 

Zasuwa I 

1 



(do nr podnośnika 


20 

0054/01-253/8 

Pierścień uszczelniający 




30925099) 

1 



‘22X27 


45 

0050/58-115/0 

Tuleja (do nr 




ZN-63/MPC-06-03126 3 




podnośnika 30925099) 

1 



(do nr podnośnika 


44 

0050/58-116/0 

ZawÓT (do nr 




30925099) 

1 



podnośnika 30925099) 

1 

21 

0050/58-125/0 

Nakrętka (do nr podnoś¬ 


47 

0050/58-122/0 

Sprężyna (do nr 




nika 30925099) 

1 



podnośnika 30925099) 

1 

22 


Korek MlBXlr5 


48 

0050/58-121/0 

Nakrętka zabezpieczająca 




ZN-6 5/H-008 




(do nr podnośnika 




(od nr podnośnika 




30925099) 

1 



30925100 zamiast 


49 

0054/62-020/5 

Pierścień zabezpieczający 8 




0050/SB-156/0) 

2 





22 

0000/58-153/0 

Złączka 

i 



ZN-62/MPC-Ofl-OOOBO 


24 

0004/01-033/3 

Pierścień uszczelniający 

[ 



(do nr podnośnika 




18,3*2.4 

I 



30925099) 

2 



PN-60/M-86961 


50 

0050/58-120/0 

Śruba zabezpieczająca 




(od nr podnośnika 

I 



(do nr podnośnika 




51233400 zamiast 




30925099) 

1 



0050/74-252/0) 

2 

51 

0050/74-241/0 

Pierścień uszczelniający 


25 

0004/21-210/5 

Śruba MBX90-5-II 




(do nr podnośnika 




PN-74/M-82101 

1 



30925099) 

1 

26 

0050/08-152/0 

Złączka 

1 

52 

0050/58-157/0 

Sprężyna zaworu 


27 

0004/61-010/0 

Podkładka okrągła 3,5 




(do nr podnośnika 




PN-67/M-82OO0 

1 



30925099) 

1 

22 

0054/01-252/0 

Pierścień uszczelniający 

I 

53* 

0050/58-114/0 

Tłoczek zderzaka 




18X22 




(do nr podnośnika 




ZN-63/MPC-06-03126.3 

2 



30925099) 

1 

29* 

0000/58-104/1 

Tuleja rozdzielacza III 

I 

54 

0050/58-113/0 

Tulejka zamykająca 




(od nr podnośnika 




(do nr podnośnika 




30925100 zamiast 

1 



30925099) 

1 



0050/38-104/0) 

1 I 

55 

0050/58-126/0 

Nakrętka 


90 

0054/51-030/8 

Pierścień uszczelniaj ą;y 




(do nr podnośnika 




15.3X2,4 

I 



30925099) 

1 



PN-60/M-86961 

I 

56 

0050/58-1)4/0 

Sprężyna zawo.u 

1 



(od nr podnośnika 

I 

57* 

0050/58-107/1 

Zawór Jednolity 




51233400 zamiast 




(do nr podnośnika 




0050/74-250/0) 

3 I 



30925099 zamiast 


31 

0050/58-128/0 

Korek rozdzielacza 

2 I 



0050/58-107/0) 

1 

32 

0054/02-020/1 

Pierścień zabezpieczający 20 

I 

52* 

0050/58-106/0 

Tłoczek rozdzielczy 





I 



(do nr podnośnika 




ZN-62/MPC-06-00080 

2 



30925099) 

1 

33* 

0050/58-103/0 

Tuleja rozdzielacza II 

1 1 

59* 

0050/48-101/2 

Korpus rozdzielacza (od 


34* 

0050/58-137/0 

Zasuwa 11 

1 I 



nr podnośnika 30925100 


35 

0080/58-143/0 

Sprężyna 

1 1 



zamiast 0050/48-101/1) 

1 

36 

0050/58-138/0 

Podkładka 

1 1 

60* 

0050/58-136/0 

Wkrętka dociskowa (do nr 


37 

0050/58-140/0 

Tulejka oporowa I 

1 1 



podnośnika 30925099) 

1 

32 

0050/58-142/0 

Sprężyna 

1 1 

61* 

0050/58-135/0 

Sprężyna (do nr 


39 

0050/58-138/0 

Tulejka dystansowa 

1 I 



podnośnika 30925099) 

1 

40 

0000/58-141/0 

Tulejka oporowa 11 

1 1 

62* 

0050/58-134/0 

Grzybek zaworu (do nr 


41 

0054/82-010/7 

Pierścień zabezpieczający 1Q 

I 



podnośnika 30925099) 

1 



ZN-62/MPC-06-00080 

1 I 

63* 

0050/58-133/0 

Korpus zaworu (do nr 








podnośnika 30925099) 

1 

42 

0054/02-051/7 

Pierścień osad czy 


64 

0050/58-119/0 

Śruba centrująca (do nr 




sprężynujący 26w 




podnośnika 30925099) 

1 



PN-63/M-85111 

1 | 








Ursus C-355, €<355111, C-3W, 1978 r. 











cd. T-67 







Zespól 0046/48-200/1 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

Mechanizm sterujący 






Nr par. OznicunU 


Narwi podzespołu lub części Kr tuk II Nr ^ 


Om acz ani c 


Narwa podzespołu lub części Sztuk 


i 


7 

8 


9 


10 


0050/58 

0050/5& 

0050/58 

0050/58 

0050/58 

0054/24 


0080.402.055 

0054/23-190/3 


0054/01-151/7 


0054/23-150/5 


Nakrętka 

Tuleja dystansowa 
Dlwignia zderzaka 
Tulejka dystansowa 
Tabliczka 
Nit NKz 2X0 Al 
PN-70/M-82952 
(od nr podnośnika 
40513000 zamiast 
0054/24-023/2) 

Ogranicznik 
Nakrętka koronowa 
AM8-04-II 
PN-74/M-02159 
Podkładka okrągła 9 cynk 
PN-67/M-B1005 
Nakrętka M8-04-II 
PN-74/M-02153 
(od nr podnośnika 


00822300 zamiast 
0080.402.072) 


1 


11 

0050/10-386/0 

Sprężyna (od nr 
podnośnika 60822300 
zamiast 0080.402.078) 

l 

12 

0050/10-388/0 

Podkładka (od nr 
podnośnika 60822300 
zamiast 0080.402.067) 

2 

13 

0048/58-214/1 

Tarcza zewnętrzna 

1 

14 

0080.402.074 

Podkładka (do nr 
podnośnika 00822300) 

1 

15 

0054/28-010/9 

Zawleczka 1,6X12 
PN-60/M-82001 

2 

18 

0048/58-213/1 

Dźwignia wewnętrznego 
obwodu 

1 

17 

0050/58-258/0 

Podkładka 

i 

18 

0050/58-259/0 

Podkładka zabezpie¬ 
czająca 

1 
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19 

0054/21-212/8 

Śruba MlOX35-5.0-ll fosf. 




ZN- 64/M PC/06-03129,02 

2 



PN-74/M-82 L01 

1 

53 

0050/58-321/0 

Dźwignia wyłącznika 

l 

20 

0050/58-207/0 

Płytka (do nr 


54 

0040/58-222/0 

Dźwignia sterująca 




podnośnika 31130099) 

2 



(od nr podnośnika 


21 

0054/27-030/4 

Kolek z karbami 




20Cl2700 zamiast 




4X32 fosf. 




0050/58-222/1) 

1 



PN-52/M-85025 

1 

55 

0050/58-229/0 

Sworzeń 

3 

22 

0050/48-203/0 

Dźwignia 

1 

56 

0050/58-238/0 

Dźwignia 

1 

23 

0050/58-205/0 

Sprężyna 

1 

57 

0050/58-255/0 

Sworzeń dźwigni 

1 

24 

0050/58-200/0 

Podkładka (do nr 


58 

0050/58-230/0 

Cięgło 

1 



podnośnika 31130699) 

2 

59 

0050/58-230/0 

Sworzeń zderzakowy 

1 

25 

0054/21-410/4 

Śruba M10X25-5.fl-II 


00 

M50/58-237/0 

Sworzeń zderzaka 

1 



PN-74/M-82105 

1 

fil 

0054/51-030/4 

Pierścień uszczelniający 


26 

0054/81-121/0 

Podkładka sprężysta 




9,3X2.4 




10,2 fosf. 




PN-6O/M-86061 




PN-65/M-82029 

1 



(od nr podnośnika 


27 

0050/58-202/2 

Korpus dźwigni 




40513000 zamiast 




wybierającej (od nr 




0050/74-245/0) 

2 



podnośnika 31130700 


62 

0050/58-247/0 

Sworzeń złącza i 

1 



zamiast 0050/58-202/1) 

1 

63 

0050/58-225/0 

Sworzeń wahadła 

1 

28 

0054/02-020/7 

Pierścień zabezpieczający 10 


64 

0050/58-244/0 

Sworzeń 

1 





65 

0050/58-245/0 

Złącze I 

1 



ZN-82/MPC-O0-00080 

2 

fi fi 

0054/62-070/1 

Pierścień zabezpieczający 


29 

0050/58-257/1 

Podkładka (od nr 




zaciskowy 5 




podnośnika 31130700 




ZN-64/MPC/06-03129 02 

3 



zamiast 0050/58-257/0) 

1 

67 

0050/54-953/0 

Rolka 

1 

30 

0054/62-040/9 

Pierścień osadczy 


68 

0050/58-258/0 

Sworzeń wahadła 

1 



sprężynujący 20z fosf. 


09 

0050/58-246/0 

Rolka I 

1 



PN-63/M-85111 

2 

70 

0040/58-232/0 

Dźwignia kątowa 

1 

31 

0054/51-030/9 

Pierścień uszczelniający 


7! 

0050/58-231/1 

Sworzeń dźwigni 




15.3X2,4 




kątowej 

1 



PN-60/M-88961 

2 

72 

0040/58-254/0 

Wahadło przełącznika 

1 

32 

0050/58-203/1 

Wahadło (od nr 


73 

0040/46-202/1 

Wałek przełącznika (od nr 




podnośnika 30925100 




podnośnika 3U30700 




zamiast 0050/58-203/0) 

1 



zamiast 0046/48-202/0) 

1 

33 

0050/98-109/0 

Wpust czółenkowy 5X0.5 

1 

74 

0050/58-249/0 

Tulejka dystansowa 

1 

34 

0050/48-210/1 

Kulisa stała 

1 

75 

0050/58-248/0 

Złącze TI 

1 

35 

0040/58-233/1 

Głowica kompletna 

1 

76 

0040/58-251/0 

Krzywka przełączająca 

1 

36 

0050/58-239/0 

Sprężyna 

1 

77 

0054/26-020/5 

Wpust pryzmatyczny 


37 

0048/58-240/0 

Prowadnica 

1 



ścięty pełny 3X3X12 


38 

0050/58-242/0 

Wałeczek 

2 



PN/M-85041 

1 

39 

0050/58-241/0 

Kostka 

1 

78 

0054/28-013/3 

Zawleczka 2X20 


40 

0050/58-243/0 

Pierścień 

1 



PN-69/M-82001 

1 

41 

0054/27-084/0 

Kołek walcowy 2n6X12 


79 

0050/54-939/0 

Ogranicznik 

2 



PN-60/M-85O21 


80 

0050/58-211/0 

Dźwignia zewnętrznego 




(od nr podnośnika 




obwodu 

1 



30025100 zamiast 


8i 

0046/58-210/0 

Dźwignia zewnętrznego 




0054/27-014/0) 

2 



obwodu 

1 

42 

0050/58-217/0 

Ramię wybierające 

1 

82 

0050/98-052/0 

Wpust 2,5X3 f 7 

1 

43 

0050/58-235/0 

Sprężyna 

2 

83 

0054/51-032/2 

Pierścień uszczelniający 


44 

0050/58-250/0 

Sworzeń kulisy stałej 

1 



25,3X2,4 


45 

0050/58-210/0 

Sworzeń 

1 



PN-60/M-86961 


46 

0054/02-070/2 

Pierścień zabezpieczający 




(od nr podnośnika 




zaciskowy 6 




00822300 zamiast 




ZN-64/MFC/06-03129.02 

9 



0050/54-932/0) 

1 

47 

0050/68-224/0 

Rolka II 

3 

84 

0054/22-193/7 

Wkręt *15X25-5.6-11 


48 

0050/58-234/0 

Sworzeń 

1 



PN-74/M-82209 

1 

49 

0050/58-219/0 

Sworzeń zabezpieczający 

1 

85 

0050/58-227/0 

Sworzeń dźwigni 


50 

0050/58-220/0 

Sprężyna 

1 



zewnętrznego obwodu 

1 

51 

0050/58-218/0 

Sworzeń zabezpieczający 

1 

86 

0050/54-920/0 

Sworzeń 

1 

52 

0054/62-070/3 

Pierścień zabezpieczający 


87 

0050/58-228/0 

Cięgło zewnętrznego 




zaciskowy 7 




obwodu 

1 
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88 

0050/58-287/0 

Rolka 

l 



4025500 zamiast 


89 

0054/41-120/7 

Podkładka sprężysta 




0054/23-130/7) 

3 



6,1 fort 


BI 

0048/48-204/0 

Tuleja nośna 

1 



PN-65/M-62029 

3 

92 

0050/54-844/0 

Pierścień uszczelniający 

1 

90 

0054/23-130/8 

Nakrętka M6-5-II fosf. 


93 

0040/58-212/1 

Korba sterująca 

1 



PN-75/M-82144 


94 

0050/58-223/0 

Sworzeń 

1 



{od nr podnośnika 


95 

0050/58-220/0 

Sworzeń II 

1 
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POKRYWY TYLNEGO MOSTU 


0054/21-076/3 

Śruba M12X20-5.8 fosf. 


11 

0054/21-152/B 

Śruba M12X»5-5.G fosf. 



PN-M/M-82117 

2 



PN-58/M-B2109 

3 

0054/61-121/1 

Podkładka sprężysta 


12 

0046/48-401/0 

Pokrywa górna tylnego 



12,2 fosf. 




mostu kompletna 

1 


PN-65/M-82029 

15 

13 

0050/44-800/0 

Uszczelka 

1 

0054/82-051/4 

Pierścień osadczy 


14 

0054/21-153/0 

Śruba M12Xl50-5.6 fosf. 



sprężynujący 24w 




PN-58/M-82109 

2 


PN-63/M-85111 

2 

15 

0054/21-153/1 

Śruba M12Xl60-5.6 fosf. 


0050/58-008/0 

Pokrywa 

1 



PN-58/M-82109 

2 

0050/74-261/0 

Pierścień uszczelniający 


16 

0050/58-005/0 

Dźwignia 

1 


34,3X4,6 

4 

17 

0050/58-006/0 

Hura zębata 

1 

0050/58-004/0 

Tuleja 11 

2 

18 

0054/21-212/9 

Śruba M10X40-5.6 


0050/48-405/0 

Tuleja (do nr 




PN-58/M-B2109 

1 


ciągnika 192590} 

1 

19 

0050/58-007/0 

Tuleja I 

1 

0050/58-024/0 

Tuleja III (do nr 


20 

0050/58-031/0 

Drążek skrętny 

1 


ciągnika 192599, szt. 1) 

2 

21 

0050/58-003/0 

Wkładka 

1 

0050/58-045/0 

Tuleja IV 

2 

22 

0050/90-562/0 

Śruba M12X35 

2 

0054/21-152/0 

Śruba M12X110-5.fl fosf. 


23 

0050/54-626/0 

Uszczelka 

1 


PN-5B/M-82109 

4 

24 

0050/52-543/0 

Pokrywa dolna tylnego 







mostu 

i 










Ikhrtka apr%tjsU 

pn-os/m-ososo 

iuoxs»-4.e 

PN-M/M-tM09 
&OW SPUlwTWJ 

M*0XW 




28 

4054/01-353/9 

Podkładka uszczelniająca 




30X00 


» 


ZN-03/UPG/M-03130J 

1 

20 

| 

0054/31-313/3 

Śruba 1110X08-5.0 


1 

i 


PN-74/U-03101 

7 

; jo 

0044/50-011/1 

Śruba z uchem (od nr 


► 


134500) 

1 



Ursus C-SSS. C-1UM, C-Mt, 1171 r. 








WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA — STANDARD 



Nr po*. Oznaczenie 


Nazw* podzespołu lub cięte! Sztuk 


3 


4 


6 


7 


0050/48-528/0 


0054/41-070/1 


0054/41-070/2 


0054/41-070/3 


0054/41-070/4 


0054/41-071/0 


0054/41-071/1 


Przewód do pompowania 
opon 

Klucz plaski dwustronny 

RWPd BXll-C-fosf. 

PN-71/M-65010 

Klucz plaski dwustronny 

RWPd 10X12-C-fosf. 

PN-71/M-65010 

Klucz płaski dwustronny 

RWPd 6X7-C-fosf. 

FN-71/M-65010 

Klucz płaski dwustronny 

RWPd 8X9-C-fosf. 

PN-71/M-65010 

Klucz plaski dwustronny 

RWPd 13Xl7-C-fosf. 

FN-71/M-65010 

Klucz płaski dwustronny 

RWPd 10X22-C-losf. 

(zamiast 0050/02-856/0) 

PN-71/M-65010 


Nr pot. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub catścl 

Sztuk 

1 

a 

8 

4 

8 

0094/41-071/5 

Klucz płaski dwustronny 
RWPd 24X27-C-fosf. 

PN-71/M-6S010 

1 

9 

0054/41-071/8 

Klucz płaski dwustronny 
RWPd 30X32-C-fosf. 
(zamiast 0050/02-859/0) 
PN-71/M-65010 

l 

10 

0050/02-832/0 

Klucz nasadowy dwu¬ 
stronny sześciokątny 
8X10A 

1 

11 

0054/11 -080/8 

Klucz nasadowy dwu¬ 
stronny sześciokątny 

RWSd 13X17A 

PN-6 5/M-64995 

1 

12 

0054/41-080/0 

Klucz nasadowy dwu¬ 
stronny sześciokątny 

RWSd 10X22A 

PN-8 5/M-6499 3 

l 

13 

0054/41-081/1 

Klucz nasadowy dwu¬ 
stronny sześciokątny 

24X27A PN-65/M-64993 

1 




Uwtw C-355, C-355M. C-360, 1978 r 














1 










WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA 


Zespół 0046/48-700/0 


(m 


T-71 



Nr poi. OuiaoiiB 


Natwa podzwpołj lub cręlci Bitu* U Nr po*. Ozzuczenla 


Narwa podsospołu lub csąiei |xtak 


? 




5 

7 


0054/42-010/3 


0054/41-161/1 


0054/41-161/0 


0054/47-010/1 


0050/48-542/0 

0046/86-501/1 

0054/41-350/7 


Podnośnik mechaniczny 

P-2T 

RN-53/MT-10/127 
Łyżka do opon VI 715 
PN-64/S 81061 

Łyżka do opon VI 475 
PN-64/S-6I064 
Apteczka samochodowy 
BN-68/5P49-01 B 
Lampa przenośna z 
wtyczką koncentryczną 

Korba ręczna 

Szczelin om ier z MWSb 
3/11-100 (od nr 224500 
zamiast 0046/46-502/6) 
PN-60/M-53300 


1 

i 

1 

4 

% 

0354/89-000/3 

Opuka zaciskowa 
PN-03/M-74M5 

2 

9 

0030/60-213/0 

Uszczelka miski 
olej owej 

1 

to 

0046/40-872/0 

Przewód wysokiego 
ciśnienia 

1 

11 

0046/50*512/0 

Uszczelka pod głowicę 

3 


0050/02-851/0 

Emalia za praw k owa 
w kolorze maski 

1 błotników 

1 


0060/02-652/0 

Emalia zaprawkowa 
w kolorze korpusu 
ciągnika 

1 



Uisus C-355, C-355M, C-360 


155 










CZĘŚCI ROŻNE 


Zespół 0046/49-000/0 


T-72 



Nr pa, 


Nuwa podMpołu lub etęld Bituk 


1 

•owM-iro/o 

2* 

0080/50-066/0 

3 

0000/59-079/0 

4 

0080/59-068/0 

5* 

0050/80-060/0 

i* 

0050/50-070/0 

7 

0050/50-078/0 

t* 

0050/50-067/0 

9 

0054/55-012/3 

10 

0060/50-075/0 

11 

IZ* 

0050/50-022/0 

0046/50-054/0 

13 

0050/50-075/0 


Belka zaczepowa dla 
narzędzi w g PN 
Łącznik (do nr 
ciągnika 133299) 
Pierścień uszczelniający 
(do nr ciągnika 133299) 
Pierścień uszczelniający 
(do nr ciągnika 133209) 
Sp rąiy na 

(do nr ciągnika 133299) 
Pierścień przesuwny 
(do nr ciągnika 133290) 
Pierścień uszczelniający 
(do nr ciągnika 133200) 
Tuleja 

(do nr ciągnika 133299) 
Kulka 5/32* 
PN-04/M-8M52 

(do nr ciągnika 133299) 
Nakrętka 

(do nr ciągnika 133299) 

Podkładka 

Korpus gniazda 

(do nr ciągnika 133299) 

Sprężyna 

(do nr ciągnika 133299) 


12 


133299) 


Nr pot. 

Ozna cieni* 

Nazwa podzespołu lub cząftci 

Situk 

14* 

0050/50-075/0 

Wieko 

(do nr ciągnika 133299) 

2 

15 

0050/50-006/0 

Kołek 

(do nr ciągnika 133299) 

2 

10 

0046/59-052/0 

Szybkozłącze-wtyczk a 
(do nr ciągnika 133299) 

2 

16 a 

0050/40-003/0 

Zawór-wtyczk a 
ZSR5-160-13/200 

(od r»r ciągnika 13330 do nr 
442000) 

2 

fth 

0054/49-003/1 

Zawór—wtyczka ZSR6-160- 
(od nr ciągnika 442001) 

13/200 

2 

17 

0046/59-053/0 

Gniazdo wtyczki 
(do nr ciągnika 133299) 

2 

17a 

0050/49-004/0 

Gniazdo wtyczki 
ZSR3-10O-13/4OO 

(od nr ciągnika 133300 do nr 

442000) 

2 

17b 

0054/49-004/1 

Gniazdo wtyczki ZSR6160- f 3/300 2 

(od nr ciągnika 44200 J) 

18~ 

0050/50-094/0 

Zaślepka 

2 

19 

0050/72-468/0 

Łącznik 13 

2 


156 


Ursus C-355, C-355M 


1978 











1 

a 

a 

4 ] 

20#* 

0060/73-136/0 

Podkładka uszczelniająca 
»X32 

4 

21 

0046/40-022/2 

Przewód I kompletny 
(do nr ciągnika 224400) 

1 

2ta 

0046/64-003/0 

Przewód I 

(od nr ciągnika 134500) 

1 ] 

22 

0046/40-023/2 

Przewód II kompletny 
(do nr ciągnika 224400) 

1 I 

22a 

0046/64-003/0 

Przewód II 

I 

22 


(od nr ciągnika 224560) 

1 

0046/40-021/0 

0046/64-001/0 

Tablica przewodów 

(do nr ciągnika 224400) 
Tablica przewodów 

1 

23a 



kompletna 

(od nr ciągnika 224500 do 

nr 1 1 

23b 

0046/54-001/i 

442000) 

Tablica przewodów Icorojlctni , 

24* 


(od nr ciągnika 442001) 


0046/50-051/0 

Szybkozlącze-gniazdo 

RST-13 



24a 


(od ciągnika nr 133300, 

poz. 2-10) 

2 

0060/40-002/0 

Zawór-gnlazdo 

ZSR5-160-13/100 

(od nr ciągnika 133300 do nr 
442000) 


I 


2 


cd. T-72 



24b 0050/49-002/1 


25 


0060/60-006/0 


0040/49-0 JO/1 


0O54/51-OJ1/4 


ZSR5-160-13/200 


ZSR5-I60-13/300 


Zawór-gniaedo ZSR6- ,uo-!j/ 
(od or ciągnika 442001) 

Pokrywa gumowa 

ZSR5-160-13/301 

(od nr ciągnika 133300) 

Tablica obwodu 

zewnętrznego 

(poz. 11, 10-24) 

Pierścień uszczelniający 
17.3X2,4 
PN-M/M-66061 
(wchodzi w skład 
podzespołu 

OOWW-051/0, poz. 16) 
Zawór szybkorozłączny 
kompletny (poz. 16a, 

17a, 24a, 25) 

Gniazdo wtyczki 
kompletne (poz. 17a. 25 ) 


• mi iuu«i«( aa csefcł 

” w pitjjMdku nknamowiiiu na 

drauUki MwuątroM] montuj* M tytko 
umliit d±i. iv. 


ciągniku lutilacjl 

po*, aa im. a> i M 



Unit C-355, C-355M, 


, 1978 tJ\9%\ r. 


1*7 













4 CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE WG KOLEJNOŚCI NORM 


Części znormalizowane zostały podzielone w skorowidzu na następujące grupy 
Śruby 

Wk ręty 
Nakrętki 

Zawlet^uci i podkładki 
Nity * - .okołki 
Swo. 1 kołki 
Wpusty 

Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające 

Łożyska 

Smarowniczki 

Instalacja elektryczna 

Różne 


ŚRUBY 


Wymiar 

Oznaczenie 

Tablica 

Pozycja 1 


PN-58/M-B2101 



śruby zgrubne z łbem iseśclakątnym 


Ml 0X40-5.6 

0054/21-010/8 

45 

29 

Ml6X50-3.6 

0054/21-010/0 

56 

1 


PN-74/M-821 Oł 



Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym 


M6X35-S.0-l 

— 

12 

35 | 

M0X35-P-5.6 

— 

12 

41 

MBX3O-5.0-II 

0054/21-210/3 

26 

5 

MBX35-8.8-II 

0054/21-213/9 

36 

54 



36/1 

53 


— 

37/1 

41 

M8X45-8.B 

0054/21-213/1 

26 

9 

MBX45-8.8-II 

0054/21-213/1 

36 

19a 



36/1 

20a 



37/1 

59/a 

.■48X50-5-11 

0054/21-210/5 

67 

25 

MlOX35-5.0-II 

0054/21-212/8 

68 

19 

MlOX45-5.0-II 

0054/21-101/7 

66 

14a 

M10X85-5.8-lI 

— 

60 

29 

M16X60-5.6 

0054/21-150/8 

66 

44 

M18X75-5.8 

0054/21-151 /0 

66 

42 


PN-58/M-82105 



śruby zgrubne 

s łbem sześciokątnym 

z gwintem II 


na całej długości 



M0X15 

— 

50 

15 

M8X35 

— 

63A 

19 


PN-74/M-82105 



Śruby zgrubne 

i łbem sześciokątnym 

z gwintem 1 


na całej długości 



M5X20-5.6-Il 

0054/21-057/3 

43 

9 

M6Xl6-4.8-II 

— 

50 

30 

M6Xl6-5.6-II 

0054/21-083/8 

64 

11 

M6X25-8.8-I 

— 

12 

50 

M8X12-5.0-II 

0054/21-077/7 

57 

B 

M8Xl6-5.8-II 

--- 

61 

2 

M8X22-5.6-II 

0054/21-001/4 

26 

2 



64 

6 


Wymiar 

Gznaezenie 

Tablica 

Pozy cj i» 

M8X25-5.6-II 

0054/21-001/5 

26 

44 

M8X25-5.8-II 

— 

61 

4 

MlOXl2-5.0-II 

0054/21-072/0 

23 

24 

M10X16X50-II 

0054/21-001/8 

23 

23 

M10X10-5.8-II 


37/1 

20 

M10X25-5.6-lI 

0054/21-410/4 

68 

25 

M10X25-5.B-II 

— 

37/1 

11 

M12X20-5,6 

0054/21-076/3 

66 

1 

M12X40X5.#-II 

0054/21-063/0 

57 

10 



23 

15 

Ml 2X50-5.0-II 

0054/21-069/5 

44/1 

27 

M10X 15X40-5.0 

0054/21-076/4 

66 

32 

M18X35-5 B-II 

0054/21-082/0 

57 

4 


PN-7S/M-82105 



Śruby tirubnt 

s łbem sześciokątnym 

z gwintem 


ni całej długości 



M10X28-5.8-II 

0054/21-054/6 

67 

15 


PN-58/M-82109 



śruby średnlodokładne z łbem sześciokątnym 

M8X30-5.6 

0054/21-210/3 

2 

18 



38 

18 

M8X35-5.6 

0054/21-210/4 

18 

(j 

M8X35-B.B 

0054/21-213/9 

26 

43 

M8X45-5.6 

0054/21-210/5 

2 

26 

M8X45-8.8 

0054/21-213/1 

26 

9 

M8X55-5.0 

0054/21-215/7 

2 

1 

M8X80-5.6 

0054/21-210/9 

16 

26 

M 10X35-5.6 

0054/21-212/8 

27 

35 



39 

32 



45 

55 



69 

29 

MlOX4O-50 

0054/21-212/9 

1 

37 



27 

34 



39 

33 



45 

44 



69 

IR 

M-10X50-5.6 

0054/21-211/1 

27 

38 



39 

26 



180 


Ursus C-355, C-355M, C-360, 1®78 r 








Wymiar 


Ouucitiil« 


Tablic* Pozycja 


Wymiar 


Oznaczanie 


Tablica Pozycja 


-I 


1 

I 


MlOX65-5.6 

M10X80-8-8 


0054/21-213/0 

0054/21-152/7 


M12X45 

0054/21-211/3 

43 

35 

Mi>Xtt-o.e 

0054/21-212/3 

55 

25 

Ml 2X»5-3.6 

0054/21-152/8 

65 

11 



69 

11 

M12X U 0-5.6 

0054/21-152/8 

65 

10 



69 

10 

MlXX150-5.6 

0054/21-153/0 

65 

7 



69 

14 

M12Xl60-5.fl 

0054/21-153/1 

65 

6 



69 

15 

M10XllO-88 

0054/21-151/7 

35 

13 

M16X 110-5.6 

0054/21-157/8 

56 

8 

M16XU5-8.8 

0054/21-156/1 

58 

8 


PN-S8/M-82110 



Śruby dokładne z łbem sześciokątnym 


MBX30 


60 

6 

M8X55-5.6 

0054/21-020/3 

8 

12 

MłOX35-5.0 

0054/21-021/4 

27 

35 

MlOX4O-5.0 

0054/21-025/6 

27 

34 

M10X40-8.B 

0054/21-027/7 

28 

28 

MlOX50-5.8 

0054/21-021/6 

27 

38 

M10X75-10.B 

054/21-029/1 

7 

9 

MlOXU5-10.fi 

0054/21-029/2 

7 

20 

M12X40-SB 

0054/21-026/4 

63 

5 

Ml2X<5-8.8 

0054/21/032/8 

63 

10 

MI4X15X®0-B.8 

0054/21-032/3 

36 

29 



30/1 

29 

M14X40-8.8 

0054/21-026/5 

33 

19 

M14X50-8,8 

0054/21-032/9 

40 

32 

M14X1.5X75-B.B 

0054/21-027/9 

36 

35 

M14Xl.5X85-8.8 

0054/21-032/2 

36/1 

35 

M18X1,5X80-8,8 

0054/21-028/7 

33 

27 


PN-58/M-32117 




średni od o kładce a łbem sześciokątnym i gwintem 



na całej długości 



M5Xl0-5.6 

0054/21-057/5 

43 

6 

M6X 12-5.6 

0054/21- 063/9 

1 

31 

M6X 12-5.6 

0054/21-085/4 

28 

24 



32 

37 



49/1 

19 

M6Xl4-3 6 

0054/21-054/9 

55 

17 

M6X20-5.6 

0054/21-065/2 

20 

18 

M0X35 

— 

62A 

19 

M8X 18-5.6 

0054/21-062/2 

1 

3 


4 

6 


6 

14 


M8X 1B-5.6 


0054/21-062/8 


M8X20-5.6 


0054/21-060/5 


Ursus C-355, C-355M. C-360, 1978 r. 


M8X20-8^ 

UBX22-5.6 

M8X25-5« 


M8X25-P-5fl 

M8X*8-5.8 

Mioxie-5*e 

M10X13-5.6 
M10X20-5.6 


MlOX22-5.6 


M10X25-5.6 


M 10X^5-^,8 


M10X30-5.6 


M10X30-8.8 

Ml2X20-5,6 

M12X25-5.6 


M 12X30-5.8 
M 12X50-5.6 
M14X35-5.6 
Ml4X40-8.8 
Ml 6X35-5.6 

M 16X40-6.8 

M16X50-3.6 

M 16X80-5.6 


0054/21-062/6 

0054/21-060/4 

0054/21-061/5 


0054/21-064/2 


0054/21-064/8 


0054/21-061/8 

0034/21-060/8 

0054/21-060/9 


0054/21-051/2 


0054/21-061/B 


0054/21-063/7 


0054/21-061/1 


0054/21-066/3 

0054/21-065/6 

0054/21-061/7 


0054/21-061/2 

0054/21-069/5 

0054/21-061/9 

0054/21-068/6 

0054/21-062/0 


0054/21-063/4 

0054/21-410/3 

0054/21-410/2 


PN- 58/M-82118 


30 

24 

2 

24 

33 

42 

45 

2 

42 

45 

46 
63 
45 

27 

29 

30 

33 

34 
42 

45 

5 

10 

38 

63 

24 

34 

28 
30 
28 

46 
58 

7 

66 

20 

27 

35 
45 
36/1 
44 
27 
40 

35 

36 
35 
56 
56 


29 

19 

15 
32 

40 
42 

38 
23 

44 

39 
9 
9 

45 

20 
21 
32 

49 
13 
31 
18 
34 
18 
22 
23 

34 
12 
27 

6 

1 

19 

1 

20a 

1 

41 

26 

4 

47 

44 

30 

16 

35 

2 

50 

11 

10 

9 


Śruby dokładne s łbem sześciokątnym z gwłntei 

na całej długości 


25 

16 

M5Xl4-5.6 

0054/21-053/9 

43 

6 

33 

5 

M0XlO-3.6 

0054/21-075/3 

55 

20 

45 

32 

M«X10-5.8 

0054/21-07V3 

21 

7 

47 

14 



29 

24 

5 

1 



45 

4 

45 

35 


-- 

59 

32 

58 

27 

M6X12 

— 

49 

37 

29 

12 

M6X 12-3.6 

0054/21-070/6 

28 

24 

33 

29 

M8X 12-3.8 

0054/21-081/5 

55 

1 

45 

15 

M6XM 

— 

59 

6 

48 

15 

M8X10-5.6 

0054/21-075/6 

27 

25 

55 

36 

M8X12-5.6 

0054/21-077/7 

20 

10 


181 


i 



Wymiar 


Oznaczenie 


TabUca Pozycja 


wymiar 




35 

9 



45 

34 

M8X14-5.8 

005^21-071/4 

7 

13 



18 

42 



29 

19 

M6X16 

—• 

61 

26 

M8X20 

— 

59 

10 



61 

17 

M8X25-5.6 

— 

59 

39 

M10Xl-25X25-5.6 

0054/21-082/5 

32 

55 

M10Xl4-5.6 

0054/21-073/0 

45 

31 

M10X25-5.6 

0054/21-072/3 

21 

13 

Ml 0X25-8.8 

0034/21-072/6 

28 

27 

M12X20-5.6 

0054/21-076/3 

69 

1 

M12X40-5.8 

0054/21-077/8 

23 

15 

M14X40-88 

0054/21-078/2 

33 

19 

M16X 50-8.8 

0054/21-070/2 

40 

26 


PN-40/M-82131 



Śruby dwwtnn&c dokhdoe 



® długości ci ości okręcanej 1*25 d 


M8X20-6.8 

0054/21-102/2 

1 

11 

M8X1X23-8.S 

— 

37 

24 

M8X2S-8.8 

0054/21-101/8 

23 

10 

M8X60-5.8 

0054/21-100/5 

5 

m 

Ml0X22-5.6 

0054/21-100/8 

23 

20 

M10XlX22-5.6 

— 

37 

28 

M10X25 

0054/21-101/4 

5 

33 

M10X28-5.8 

0054/21-100/6 

1 

18 

M10X35-5.B 

0054/21-101/0 

1 

17 

M12X25-5.6 

0054/21-102/0 

23 

19 



35 

26 

Ml2XU5X45-8.6 

0054/21-104/5 

23 

3 


PN-60/M-82163 



Śruby dwustronne średnlodek ładne 


o długości wkręcanej 1,25 

a 


MlJX30-8.8 

0054/21-292/3 

24 

46 


PN-74/M-82242 



Śruby średniodok ładne z łbem nddokąinym 


zmniejszonym s fwlotem na oalej długości 


M8X20-5.6-II 

0054/21-190/4 

26 

34 


PN-62/M-82302 

&nii>y z łbem walcowym s fu ludem sześciokątnym 
M8X»-8.fl 0054/31-280/8 24 29 


PN-62/M-82303 

Śruby ■ łbem sześciokątnym b czopem walcowym 
M6X10 0054/21-111/S 28 18a 

PN-58/M-82406 

Śruby podsadzone b łbem rrzybkowym 

M8X25 0054/21-250/8 44 3 

PN-64/M-82436 
Śruby skrzydełkowe 

M8X20 — 60 3 

ZN-67/MPC/ 

/08-03158.22 


Oznaczenie TabUos Pozycja 


Złącza śrubowe rur — lekkie. Śruby przalatawe 


10 

0054/25-040/5 

66 

59 


0054/25-050/7 

66 

59 

13 

0054/25-040/6 

38 

15 



66 

48 


ZN-85/R-008 




Korki 

M1BX1,5 — 67 22 


WKRĘTY 

PN-74/M-82201 
Wkręty s łbem kulistym 

M5X13-48-II — gg 2 1 

61 35 


PN-60/M-62206 

Wkręty śted niedokładne ■ łbem kuliatym a gwintem 

na nalej dlngeścl 


M3XS-8.6 

— 

52 

22 

M4X6 

— 

51 

31 

M4X8-5.S 

— 

52 

11 

M4X10-B.S 

— 

52 

32 

M4X12-5.6 

— 

52 

1 

M4X25 

— 

51 

40 

M5Xl2-5.6 

—— 

59 

17 

M5X*5 

— 

51 

4 

M6X12 

PN-62/M-82208 

51 

37 

M6X14 

PN-74/M-8220B 

18 

22 

Wkręty dokładne * łbem oteikewym a 

gwintem 


na całej dhgoici 



M5X35-5.6-II 

0054/22-193/7 

68 

84 


PN-60/M-62210 



Wkręty ś red niedokładne z łbem stołkowym s 

gwintem 


na całej długości 



M4X30-5.6 

0054/22-103/4 

46 

27 

M4X30-5.6 

0054/22-180/6 

46 

27 

M5X30-5.8 

0054/22-100/8 

47 

43 

M8X20-5.8 

0054/22-101/3 

19 

34 


PN-60/M-82213 



Wkręty dokładne 

■ łbem stołkowym soczewkowym 

z fw hitem na całej dl uf ości 



M5X30 

0054/22-200/4 

42 

14 


PN -60/M-82214 



Wkręty średnledekładne 



% łbem itetkewym eocsewkewym z gwintem 


na całej długości 



M4X10 

— 

49 

29 

{ 

t 

> 


49 

51 

i M4Xi2 


49 

19 


182 


UrfUf C-355, C-355M, C-3S0, 107* r. 













M4X8 


49 

49 

50 

25 

44 

37 

M4X23 

— 

50 

45 

M5XI0-8.8 

0054/22-180/4 

46 

12 

*45X12-5.6 

0054/22-181/7 

20 

25 

M5X1«-C.8 

0054/22-180/5 

48 

48/1 

9 

3 

M6XtO-5.8 

0054/22-183/8 

23 

28 

M8X13-5.8 

PN-62/M-82273 

37 

58 

*vKr<ty dociskowe s końcem stołkowym, bet łba, 

x. rwIntern na całej dlnroici 

M4X10 

0054/22-100/2 

20 

7 





WyruUr 


Otmcrtnie Tablica Pozycja 


MIO-5 

0054/23-031/7 

39 

4 

Ml 0-5 

0054/23-033/6 

10 

22 



21 

16 



61 

16 

M10X 1*25-5 

0054/23-031/7 

52 

58 

Ml 4-8 

0054/23-033/2 

5 

31 

M18X1,S-B 

0054/23-031/2 

PN-58/M-S2148 

33 

25 

AM12-5 

0054/23-170/8 

43 

40 


PK-66/M-8214A 



Nakrętki koronowe dokładne 



M10-5 

0054/23-041/4 

20 

39 



30 

24 


PN-58/M-82153 



Nakrętki sześciokątne niskie, średni od składne 

M8-5 

0054/23-150/5 

32 

28 



34 

19 



49 

40 

M8-5 

0054/23-060/3 

32 

49 

Ml«Xl.3-5 

— 

36 

25 



36/1 

19 



37 

56 



37/1 

43 

M24X2-5 

0054/23-152/7 

36 

17 



36/1 

17 



37 

50 



37/1 

50 


PN-74/M-82153 



Nakrętki sześciokątne niskie, średnlodoktadne 

M8-04-II 

0054/23-150/5 

68 

10 

Ml4X1.5-5-II 

— 

37/1 

12 

M1BX* 

0054/23-151/7 

40 

55 

M18X1.5-04-1 

PN-58/M-82154 

17 

26 

Nakrętki sześciokątne niskie, dokładne 


M4-5 

0054/23-063/4 

46 

31 

M5-5 

0054/23-062/3 

48 

10 



61 

34 

M8-5 

0054/23-061/4 

16 

21 

M8-5 

0054/23-060/3 

28 

40 



34 

19 

M10 

— 

50 

19 

M10-5 

0054/23-060/7 

8 

1 



39 

12 

M10Xl-5 

0054/23-061/3 

L8 

1 

M10Xl,25-5 

0054/23-063/3 

18 

la 

M12-5 

0054/23-062/6 

5 

Ii 

M14Xł,5-5 

0054/23-062/1 

6 

1 

M18X1.5 

— 

49 

16 



49 

29 

M18X1 5-5 

0054/23-062/0 

4 

3 

M22Xl,5-5 

0054/23-062/4 

16 

5 


PN-5S/M-B2155 



Nakrętki sześciokątne wysokie, dokładne 


M8 

PN-66/M-82158 

60 

9 

M1Z-5 

0054/23-190/5 

37 

33 



37/1 

30 


Wymiar 


Oznaczanie 


Tablica Porycja 




0054/23-190/7 


PN-74/M-82159 

Nakrętki kor* 00 we niskie, ś rednf od składne 


A MB-04-II 

BM16Xl.B-5 


0054/23-190/3 

0054/23-190/7 


PN-M/M-82160 


Nakrętki koramwe niskie, dokładne 


M10-5 

M20Xl,3-5 


0054/23-080/2 

0054/23-081/0 

PN-66/M-82106 


Nakrętki sześciokątne niskie o imnLekMDym wymiaru 

pod klacz 


M8-5 


MB-5 


0054/23-250/1 

PN-81/M-82L81 

Nakrętki kołpakowe 

0054/23-120/2 

PN-54/M-82439 

Nakrętki skrzydełkowe 


MO 

M8-4 

M10-4 


0054/23-090/3 


KM11 


PN-62/M-86478 
Nakrętki lośyskowe 

0054/39*011/1 


33 


ZAWLECZKI I PODKŁADKI 


PN-69/M-02101 


Zawleczki 

0054/28-010/2 

0054/28-010/9 


0054/28-010/3 


0054/28-011/1 


2X18 


0054/28-010/5 


2X20 

2X22 

S-Zn-2,5XI6 


0054/28-013/3 

0054/28-010/4 

0054/28-013/2 


2,5X18 


0054/28-013/4 


0054/28-013/0 


0054/28-011/3 




Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 








Informacja serwisowa 




Wprowadzenie zespołu — części z wymiarami naprawczymi 


Dla części zamiennych o wymiarach napraw 
czych, do silników S-4002 i S-4003, został oprą 
cowany nowy zespół 0046/41-700/0 — częśc 
z wymiarami naprawczymi. 

W związku z tym, do katalogu części ciągnj 
Ursus C-355, C-355M i C-360, wydani 
1978 r., opracowano nową tablicę 73 oraz ry 
sunek 1 i wprowadzono' następujące zmiany \ 
tablicach 1, 3, 4 i 5. 


Tablica 1, Przeniesiono komplety panewek 
łożysk głównych i korbowodowych z wymiara¬ 
mi naprawczymi do nowej tablicy 73; w tabli- 


cy 73 zostały umieszczone również półpanewki 
o wymiarach naprawczych. 

Tablica 3. Przeniesiono tłoki (poz. 10*) i pierś¬ 
cienie tłokowe (poz. 8’, 9’, 11’) z wymiarami na¬ 
prawczymi do tablicy 73. Uwaga pod tablicą, 
dotycząca panewek korbowodowych z wymia¬ 
rami naprawczymi, jest nieważna. 

Tablica 4. Przeniesiono wałek rozrządu na¬ 
prawczy (poz. 11’) oraz popychacz kpi napraw¬ 
czy (poz. 2') do tablicy 73. 

Tablica 5. Przeniesiono części z wymiarami 
naprawczymi, a mianowicie — podkładki dźwi- 


RYS. 1. Ci«icl a wymiarami na praw ery ml; 

oi na cieni a na rytmika stodna i ta¬ 
blicą 73 



gienek zaworowych (poz. 23’), tulejki dźwigie- 
nek zaworowych (poz. 24’, 24"), gniazdo zaworu 


ssącego (poz. 49) i gniazdo zaworu wydechowe 
go (poz. 50) — do tablicy 73. 



Ur«m C-355, C-355M, C-360, 1978 r. 











Tablica Ti 

ZtSPOL 

CZĘŚCI Z WYMIARAMI 


Kr 


Oznaczenie 



0060/4<M 60/8 





0060/40-100/0 

0060/40-101/0 

0050/40-102/0 

0060/40-103/0 

0050/40-104/0 

0060/40-106/0 

0060/40-100/0 

0060/40-167/0 

0060/40-188/0 

0060/40-160/0 

0060/40-1BO/O 

0060/40-101/0 

0060/40-102/0 

0060/40-103/0 

0000/40-104/0 

0060/40-105/0 

0060/40-106/0 

0060/40-107/0 

0060/40-108/0 

0000/40-160/0 

0060/40-170/0 

0060/40-171/0 

0060/40-171/0 

0060/40-173/0 

0060/40-174/0 

0060/40-176/0 

0060/40-170/0 

0060/40-177/0 

0060/40-178/0 

0060/40-170/0 

0060/40-1B0/0 

0060/40-181/0 

0060/40-182/0 

0060/40-183/0 

0030/40*184/0 

0060/40-188/0 

0060/40-186/0 


NAPRAWCZYMI 


Nzzwa podzezpohi tub csc4ci 


Półpanewka główna górna, 

I wymiar naprawczy 
Pół panewka główna górne, 

II wymiar napmwciy 
Pół panewka główna górne. 

III wymiar naprawczy 
Pól panewka główna górnik, 

IV wymiar naprawczy 
Półpanewka główna górne, 

V wymiar naprawczy 
Pól panewka główna dolna, 

I wymiar naprawczy 
Półpaaewka główna dolna, 

II wymiar naprawczy 
Półpanewka główna dolna, 

III wymiar naprawczy 
Półpanewka główna dolna, 

IV wymiar naprawczy 
Pół panewka główna dolna, 

V wymiar naprawczy 
Pól pierścień oporowy górny przedni 

I wymiar naprawczy 
Półphrick-ó oporowy górny przedni 

II wymiar naprawczy 
Pófpkrfeleó oporowy górny przedni 
ni wymiar naprawczy 
PółpJericleń oporowy górny przedni 

IV wymiar naprawczy 
Półplertoied oporowy górny przedni, 

V wymiar naprawczy 
Półpterteien oporowy dolny przedni, 
I wymiar naprawczy 
Fółplericłaó oporowy dolny przedni, 
TT wymiar naprawczy 
Fółplericleń oporowy dolny przedni, 

III wymiar naprawczy 
PótplerścJcń op or owy dolny przedni, 

IV wymiar napraw czy 
Półpterścleń oporowy dolny przedni, 

V wymiar naprawczy 
Półpaaewka główna tylna górna. 

I wymiar nap r aw m y 
Fółpaaewka główna tylna górna. 

II wymiar naprawczy 
Półpaaewka główna tylna górna, 

III wymiar naprawczy 
PÓłpanewka główna tylna górna, 

IV wymiar naprawczy 
Fółpaaewka główna tylna górna, 

V wymiar naprawczy 
Fółpaaewka główna tylna dołu, 

I wymiar naprawczy 
Fółpaaewka główna tylna dolna, 

II wymiar naprawczy 
Fółpaaewka główna tylna dolna. 

H wymiar napraw my 
Półpaaewka główna tylna dolna, 

IV wymiar naprawczy 
Półpaaewka główna tylna dolna. 

V wymiar naprawczy 
Półplericleó oporowy tylny górny, 

I wymiar naprawczy 

PółplerAcleA oporowy tylny górny, 

II wymiar naprawczy 
Pól pierścień oporowy tylny górny, 

III wymiar naprawczy 
Fółplarścleń oporowy tylny górny, 

IV wymiar naprawczy 
Półpleiścleń oporowy tylny górny, 

V wymiar naprawczy 
Półplerieleń oporowy tylny dolny, 

I wymiar naprawczy 

Pól pierścień oporowy tylny dolny, 

II wymiar naprawczy 
Półpleiścleń oporowy tylny dolny, 
m wymiar naprawc z y 


Sztuk 










Kr 
po z. 


It 


U 


IX 


12 

13 
18 

14 

14 

16 

16 

10 

16 

17 

18 


*0 


Oznaczenie 


Nazwa podzeepoiu lub części 


■aituk 



0060/40-187/0 


0050/40-188/0 


0046/40*106/0 


0040/40-107/0 

0046/40-106/0 

0046/40*111/0 


0046/40-112/0 


0050/60-304/0 


0050/50*303/0 
0050/50-302/0 
0060/60-386/0 
0050/50-386/0 


0046/40-103/0 


0040/40-104/0 


0040/40*105/0 


0040/10-100/0 


0040/40-110/0 


Półplerieleń operowy tylny dolny, 

IV wymiar naprawczy 
Fótpkrścleń oporowy tylny dolny. 

V wymiar naprawczy 
Komplet panewek lot jak głównych. 

I wymiar naprawczy 
Komplet panewek loiyzk głównych, 

II wymiar naprawesy 
Komplet panewek lażyik głównych, 

III wymiar naprawczy 
Komplet panewek loiyzk głównych, 

IV wymiar naprawczy 
Komplet panewek lotjak głównych, 

V wymiar naprawczy 

Pól panewka korbo wodo, 

I wymiar naprawczy 
Pol panewka korbowodu, 

II wymiar naprawczy 
TAI panewka korbowodu, 

III wymiar naprawczy 
Półpaaewka korbowodu 

IV wymiar naprawczy 
Pólpanewka korbowodu, 

V wymiar naprawczy 
Komplet panewek loiyak głównych 
1 kor bo wodo wych, I wymiar na¬ 
prawczy 

Komplet panewek lotyak głównych 
1 Sorbowodowych, II wymiar na- 
orawety 

Komplet panewek lotyak głównych 
I korbowodowych, III wymiar na¬ 
prawczy 

I 

Komplet panewek lolyik głównych 
i kor bo wodo wych, IV wymiar na¬ 
prawczy 

Komplet panewek loiyak głównych 
I korbowodowych, V wymiar na¬ 
prawczy 

Wal korbowy komplatny, 

I wymiar naprawczy 
Wal korbowy kompletny. 

KI wymiar naprawczy 
Wal korbowy kompletny, 

HI wymiar naprawczy 
Wal korbowy kompletny, 

IV wymiar naprawczy 
Wał korbowy kompletny, 

V wymiar naprawczy 
Tłok. I wymiar naprawczy 
Tłok, D wymiar naprawczy 
PMcietf tłokowy ■mcmIiiIi j|i: f« 

I wymiar napra wozy 
Plerśele* tłokowy oszcsainląjicy. 

II wymiar naprawczy 

Plerśclań-tłokowy 

I wymiar aaprawozy 
Pierścień tłokowy uazrwłnłający. 

TT wymiar naprawczy 
Pierścień tłokowy zgarniający, 

I wymiar napraw cz y 
Pierścień tłokowy zgarniający 

II wymiar naprawczy 
Podkładka lulel cylindrowej, 
wymiar naprawczy 
Gniazda zawora aagnego naprawcze 
Gniazdo zaworo wydechowego 
naprawcze 

Tulejka dkwłgłeokl zaworowej 
I wymiar naprawczy 
Tulejka din Ig lenki zaworowej. 

U wymiar naprawczy 
Podkładka diwlgfankl zaw or ow e j 
Popychane kompletny, wymiar 


0044/40-396/0 

0040/40-807/0 

0046/40-108/0 

0048/40*304/0 

0048/40-806/0 

0050/50-305/0 

0060/60-IB6/0 

0060/73-144/0 

0060/73*145/0 

0060/73-237/0 

0050/73-xa 0/0 

0050/73-283/0 

0060/73*281/0 

0060/40-106/0 

0060/40-566/0 

00H/40-666/0 

0060/40-561/0 

0060/40-562/0 

0060/40-60S/0 

0046/40-410/0 


0060/40-402/0 | Wałek roznądezy, wymiar naprawczy 
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Prani C-355, C-S55M, C-M, 197J r. 























Koła tylne 12.4/11-32 do upraw międzyrzędowych (na iądanie) 


Do ciągników Ursus C-360, C-362 i C-360-3P rządowych kola tylne 12,4/11-32 V’ kolach 
wprowadzono, na żądanie, do upraw między- tych są zastosowane obrecze W11-32 W )gu 


Katalog części „Kciowt ciąrnjki rolnicze Inui C-355, C-35JM, 
C-Mł", wydanie 1911 r. 

Tablica 33 

ZESPÓŁ 00ffi/<2-fM/l 

P0LOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOLAMI 


Nr 

por. 

Oznaczenie 

Nazw* podzespołu lub części 

Sztuk 

25 

0051/23 134/3 

Nakrętka M18x 1,5*8-11 
PN-75/M-B2144 {zamiast 
0054/23-031/2) 

12 

26 

0054/61-121 

Podkładka sprężysta Z 18,3 7e'ZnQc 
PN-77/M-82008 (zaminat 
0054/61-121/3) 

12 

27 

0054/21*167/1 

śrub* M18 x 1,6 x 00-8,8-11 
FN-74/M-B2101 (aainbat 


% 


0054/21 038/7) 

12 


Katalog części „Kołowe ciągnik rolnicze Lriu« C 112 


Tablica 33 

ZESPÓL 9046/42-40071 

PÓLOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOLAMI 


Xr 

poz. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub ezKri 

^zluk 

25 

0054/23034/3 

Nakrętka M18 1.5-S-T 

PX 75 M 8241 (zamiast 

0054*23-031 2) 

12 

26 

0054/C1-I21/4 

Podkładka spręlyatn Z 18,3 V* /i 3 
PN 77; M 82008 (zamiast 

0054/61 121/3) 

1 2 

27 

. 

G0S4/21-167U 

Śruba >118 1.5 60-8 g-II 

PN 75/11 82144 (zamiast 

0054/21-028 7) 

1 


Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicza Ursut C-335, C SUM, 
C-JM”, wydanie 1979 r. 

Tablica 73 

ZESPÓL 0046/42-100/1 

KOLA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH (NA ZADANIE) 


Xr. 

poz. 

Oznaczenia 

Nazwa podzespołu lub csęścl 

Sztuk 

i 

0054/53-011/B 

Opona 12.4/11-32 6FR I 

PN-81/C-94 300.052 

2 

2 

0054/53-021/0 

Dętka 12.4(1132 I GPfl 
PN-T4/C-04300.078 

2 

8 

0046/42-822/0 

Obręcz * uchwytami IVIł 32 

2 

4 

0050/42-838/0 

Tarcza 

2 

5 

0054^23-133/8 

Nakrętka M16x 1,5 8-11 

PN-75/M 82144 

li 

e 

0080.211.002 

Podkładka 

13 

7 

0054/01-121/3 

Podkładka 216,3 Je/Zn&c 

PN-77/M-82008 

12 

8 

0054/21-152/2 

Śruba tf 16 >: 1.5 x 100-8.B-II 

PN-74/11-82101 

12 


Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicze L r*m t*!!!" 


Tablica 73 

ZESPÓL 0046/42-406/1 

KOLA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH (NA Ż \D ANIE) 


Nr 

poz. 

Oznaczenie 

Kazwa pod zespołu lub czę*< i 

*ztuk 

1 

0051/53-011/0 

Opona 12.4.11-32 6PB I 




PN-81 L -94300.052 

o 

2 

0054/03*021/9 

D-tkn 12.4/11-32 I OP0 




PX»74|C*94 300.078 

2 

a 

0046/42-822/0 

Obręc* z uchwytami V 11-32 


« 

0050/42-838/0 

Tarcza 

» 

6 

0554/23-133/8 

Nakrętka M16 1 5-8-11 




PX-7»/M-S2l44 

1 2 

6 

0080.211.002 

Podkładka 

12 

7 

0054/01-121/3 

Podkładka Z 16.3 Fc/Zn9o 




PX-77 >1-82008 

12 

8 

0054/21*152/2 

Śruba M16 * 1,5 x 1DD-8.8-II 




PK-74OI-P2101 

12 


mieniu kól 12,4/11-32 trzeba utrzymywać ciś¬ 
nienie 150 kPa (1,5 at). Minimalny rozstaw kół 
tylnych 12,4/11-32 wynosi 1 425 mm. Ze wzglę¬ 
du na kolizję uchwytu obręczy ze zwolnicami, 
nie można stosować rozstawu 1 350 mm. 

Prędkości jazdy ciągnika na poszczególnych 
biegach dla kół 12,4/11-32 i kół 14,9/13-28 są 
jednakowe, gdyż promienie dynamiczne są ta¬ 
kie same. 

Do pracy ciągnika w międzyrzędziach nie 
można stosować obciążników, 

Podajemy zmiany w tablicy 33 katalogu czę¬ 
ści „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-355, 
C-355M i C-360”, wydanie 1978 r., oraz za¬ 
mieszczamy nową tablicę 73. Podajemy rów¬ 
nież zmiany w tablicy 33 katalogu części „Ko¬ 
łowe ciągniki rolnicze C-362” oraz zamieszcza¬ 
my nową tablicę 75. Rysunek 1 jest wspólny 
dla tablicy 73 i 75. 



RYS. 1 . Kołu tylni do upraw jniędiyraędowych; osnacsesU 

zgodne z tablicą 73 i U 


Informator nr 1 (151) 1984 r. 



Uri m C-355. C-355M, JC-360, 1373 r. 


























Wał koła 

Podajemy zmianę w tablicy 33 do naniesie¬ 
nia w suplemencie, wydanie 1981 r., do kata¬ 
logu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus 


C-355, C-355M i C-360, wydanie 1978 r. Strzał¬ 
ka w tablicy oznacza, że trzeba dokonać zmia¬ 
ny informacji. 


TuUea U 

zzspol rnum-tHn 

POŁOM ■ za ZWOLNICAMI I KOŁAMI 


Nritnuy 

Nr 

Dotychczasowy numtr 

Symbol 

Nowy ni części 

------- 


bulofu 

poz. 

CZffcl 

tmUny 

Nazw* części (od początku produkcji) 

Sztuk 

66 

28 

0050/42-807/0 

- 

0050/42-807/1 

Wąl kolą (od nr ciągnika 35070) 



Hamulce nożne 


W katalogu części kołowego ciągnika rolni- 
ego Ursus C-360, wydanie 1978 r., zamiast 


numeru zespołu 0046/62-600/0 


hamulce noż- 
1. Zmiana ta 


TABELA ] 


Nr strony 

Nr 

katalogu 

pci. 

57 


59 


61 


TABELA 1 

Nr itiony 

M 

katalogu 

a 


'i M • 

Z 

59 

I 

59 

la 

59 

12 

59 

13a 

60 

14 

60 

I4ą 

60 

33 

60 

34 


Dotychczasowy numer i nizwi zapału 


HAMULCE NOŻNE (t) 
Za pół 0046/62-600/0 


hamulce nożne on 

Sterowanie hamulców 
Zespól 0046/63-600/0 


HAMULCE NOŻNE (III) 

Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców 
hydraulicznych z wyrównywaczam ciśnienia 
Zn P ćt 0046/62-600/0 


Symbol 

zmiany 

Nowy numer i nazwą zespołu 

Sztuk 


HAMULCE NOŻNE (I) 

Zespół 0046/62-600/J 



HAMULCE NOŻNE fil) 

Sterowanie hamulców 

Zespół 0046/62-600/1 



HAMULCE NOŻNE (HI) 

Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców 
hydraulicznych z wyrównywacmn ciśnienia 

Zespół 0046/63-600/1 



DotycbczMOiry 


numer 


1 


Symbol 

zmiany 


Nowy numer 
czeki 


Nazwa części 


Sztuk 


0054/23-130/7 

0046/62-613/0 


O054/23-I3I/I 


+ 

+ 


0054/23-130/7 

0034/23-130/1 

0046/62-613/0 

0046/67-717/0 

0054/23.131/1 

0054/73.131/0 

0054/21-065/6 

0054/61-121/0 


Nakrętka M6-5 PN-H/M-82144 (do nr ciągnika 302913) 
Nakrętka M6-3-B PN-73/M-82I44 (od nr ciągnika 302*14) 
Widełki z kułakiem (od nr ciągnika 217IOO do nr ciągnika 
422692 zamiast 00*0/62-602/0 1 0050/62-601/O) 

Widełki kompktn* (od nr ciągnika 422693) 

Nakrętka MB-5-II PN-75/M-82144 (do nr ciągnika 302913) 
Nakrętka M8-5-B F N-73/M-8 2144 (od nr ciągnika 302914) 
Śruba M12x20-5.6-B PN-74/M42105 (od nr ciągnika 
2401 SB) 

Podkładka ipręfyiu Z 10,2 fo*f. PN-77/M-82008 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

i 

1 


dotyczy tytułu trzech tablic, wchodzących w 
skład wymienionego zespołu, a mianowicie ta¬ 
blicy 29, 30 i 31. 

Uaktualnieniu uległ również wykaz części do 
tablicy 29. 

Zmian tych trzeba dokonać według opisu, 
podanego w tabeli 1 i 2. 

Podajemy znaczenie symboli zmian, występu- 


jących w tabelach: znak + oznacza, że trzeba 
dopisać podaną informację; strzałka oznacza, że 
trzeba dokonać zmiany informacji. 

Sprostowanie do rysunku przy tablicy 30. We 

wspomnianym katalogu na rysunku tym występują 
dwa odnośniki 28. Odnośnik 28, zamieszczony nad 
pozycją 32 ma być 34. Pozycja J3 — śruba — nie jest 
pokazana na rysunku; przymocowuje ona wspornik 
pomp, poz. 28, do obudowy skrzyni biegów. 
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Pompa oleju 


W ciągnikach Ursus C-360 i Ursus C-362 od 
nr silnika 498440 wprowadzono nową pompę 
oleju o nr katalogowym 0046/60-702/2, zamiast 
pompy oleju o nr katalogowym 0046/60-702/1. 

Nowa pompa oleju ma mniejszą szerokość 


RYS. L Zawór pntliwowy pampy olaja MM/W-7GZS1: 1 — 

korpus i tworu, X — tlaeaak u w ora. S — ipniym 
stworu, 4 — onulnoik, I — podkładka, 8 — U- 
wlacika S-3,2Xa, 7 — podkładka rBgulacyJna, 8 — 
otwór pod zawleczką 8-lJ(Xa 



kół zębatych zasysających i tłoczących olej. 
Zmieniono również konstrukcję zaworu prze¬ 
lewowego pompy oleju. Pozmianowy zawór 
przelewowy, tak jak i poprzedni, przystosowa¬ 
ny jest do współpracy z filtrem oleju PP-8.4 
i z filtrem oleju tzw. odśrodkowym. W zależ¬ 
ności od rodzaju filtru oleju, trzeba dokonać 


regulacji zaworu. Regulacja polega na zamon¬ 
towaniu zawleczki ustalającej napięcie sprę¬ 
żyny we właściwym otworze w korpusie za¬ 
woru. 

Przy współpracy zaworu z filtrem PP-8,4, 
zawleczkę trzeba zamontować w otworzte B 
(rys. 1), a przy współpracy z filtrem odśrodko- 


Yaklici 7 (do ciągnik* Llrsui C*Jk) 

ZESPÓL (do nr «llniku «UV> 

ZESPÓŁ 5044 54-759 fi (od dr i Uniku 41*441) 
UKŁAD SMAROWANIA 


Nr 

poi. 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu 

lub częicl ] 

t 

’ 

4010/40-112/0 

Śruba z Ibtm Bzelclokątnym 

2 

ooao/BO-i 10/0 

Podkładka 

1 

0644/00-101/1 

Pompa oleju (tablica l) 

Łdo nr Bllnika 548436) 

Sa 

0044/86-702/2 

Pompa oleju (tablica 8/1) 

(od nr ailnika «5&440) 

4 

•060/50-Tllfl 

Tulejka centrująca 

S 

odBom- 473/6 

Łącznik 13 (od nr ailnika 
333496) 

56 

006V2i-64G/fl 

Śruba 13 ZN-74/MPC25/30,002804 
(od nr silnika 333M0) 

a 

•062/72-140/0 

Podkładka uszczelniająca 

18X34 

i 

0048/66-703* 

Rpra filtru oleju kompletna 

s 

0090 W-738/0 

Filtr oleju PP-1.4 (od nr 
■Unika 318290 zamiast 
0044/80-761/0) 

» 

0064/21-036/1 

Śruba 5410X75-10.6 

PN-M/M-41110 

(do nr aUnlka 228246) 

10 

0694/61-121/6 

Podkładka sprąlysta Z10.3 
PN-77/M-82W6 

11 

0010/60-701/0 

Uszczelka 

u 

0046/60-706/1 

Ssak kompletny 
(do nr ailnika 464436) 

iBa 

0641/64-704/3 

Ssak pompy oleju 
(od nr aUnlka 4 94 44u) 

13 

A m 

009^/21-071/4 

Śruba Ml X 14-5.4-A 

PN-74/M-63109 

14 

C 344/41-160/8 

Podkładka odginana 8.5 

PN-55/14-42821 (do nr silnika 

318969) 

14a 

005010-128/0 

Podkładka odginana 
(od nr ailnika »IB10) 

W 

0090/66-711/0 

Podkładka 


Situk 


Nr 

paz. 


17 

14 

III 

1* 


Oznaczenie 


00 Mfto-703/0 
Sin I DOSW60-703/1 



0050/01-114/0 

0044/50-704/0 

0041/40-704/1 

0090/40-734/4 

0094/21-025/2 


Ml I 0054/21-064/2 


0054/21-072/1 


0050/40-72 4/1 
0060/40-704/0 


8090/66-717/0 


12 b I 0050/40-727/1 


34 



'40-737/0 

0050/90-135/6 
0050;’ M-7 23/0 


Nazwa pod zet poi u 
( luł) czyści 


Sztuk 


Łącznik (do nr b Unik a 236274 
1 od nr Blin Ute 466440) 
Łącznik (od nr ailnika 236375 
do nr Bllnika IBUIIF 
Podkładka złączki 
Rura tłocząca kompletna 
(do nr ailnika 496436) 

Rura tłocząca pompy oleju 
(od nr ailnika 646440) 

Łącznik 

Śruba 1410X114-10.6 

PN-54/14-62110 (do nr silnika 

131349) 

Śruba MlOXKO-M 

PN-31/M-42117 (od nr ailnika 

224250 do nr Bllnika Ssoilfl) 

Śruba MI0XX5-I.6-A 

PN-74/M-42106 (od nr ailnika 

240217) 

Łącznik (od nr ailnika 214250) 
Korpus filtru oleju (od nr 
ailnika 23US0 do nr silnika 
146266) 

Korpus filtru oleju (od nr 
■Unika 319300 do nr sile łka 

464306) 

KuipuBu filtru oleju 
(od nr silnika 4MV0) 

Łącznik 13X41 
(od nr silnika 226290) 
Podkładka regulacyjna 
Drut zabezpieczający 
($ 0.8; długoać 177 mm) 














Tablica 7 Ido ciągnika Ursus C-Wl) 

ZMPÓL 884 tf 98 - 7 W/l (do nr silnika 496438 ) 
ZESPÓŁ NM/M-IWI (do nr silnika 498444 ) 
UKŁAD SMAKOWANIA 


1 Nr 

1 pot. 

Oznaczenie 

I 1 

0050/40-7 i 2/0 

1 S 

0060/50-716/D 

I > 

0048/80-702/1 

1 U 

0648/80-701/2 

I 4 

0080/50-711/0 

1 • 

0060/73-471/0 

1 S> 

0064/25-040/1 

1 t 

0030/72-140/0 

1 * 

0048/00-703/0 

1 1 

I f 

0030/00-738/0 

11 

•054/ei-lll/O 

1 U 

0050/60-701/0 

1 18 

0041/00-705/1 

1 lU 

0040/JO -709/2 

1 U 

0064/21-071/4 

i 


Nazwa podzespołu 
lub czyści 


Śruba z łbem sześciokątnym 
Podkładka 

Pompa oleju (tablica 8) 

(do nr silnika 488438) 

Pompa oleju (tablica 8/1) 

<od nr isllnlka 488440) 
Tulejka centrująca 
Łącznik 13 (do nr silnika 

Śruba 13 ZN-74/MPC 
29/20.002804 

(ad nr silnika 233300) 

Podkładka uszczelniająca 

18X24 

Rura filtru oleju kompletna 
Filtr oleju PPB.4 

Pozycja wolna 
Podkładka sprężysta Zio.2 
PN-77/14-82008 
Uszczelka 

Ssak kompletny (do nr 

silnika 490438) 

Ssak pompy oleju 
□d silnika 488440) 
ruba M8X 14-S.S-A 
PN-74/M-8310S 


Sztuk 


Oznaczenie 


0030/10-128/0 

0050/80-731/0 

0050/80-703/] 

MW/W -703/0 

CWfł/02-HB/O 

0044/80-704/0 

0048/80-704/1 

0050/40-724/0 

0054/21-072/6 

0030/80-738/1 

0050/80-737/0 

0050/60-737/1 

0C50/6O-739/D 

005O/fi0-735/0 

0050/60-733/0 


Nazwa podzespołu 
lub części 


Sztuk 


498439) 

pc mpy 

488440 ) 


oleju 


Podkładka odginana 
Podkładka 

Łącznik (do nr silnika 

488438) 

Łącznik (od nr silnika 

488440) 

Podkładka złączki 
Rura tłocząca kompletna 
(do nr silnika 
Rura tłocząca 
(od nr silnika 
Łącznik 

Śruba Ml D X 25-1.8-A 
PN-74/M-4 2105 
Łącznik 

(5ltru 

silnika 
filtru 
silnika 
13X41 

Podkładka regulacyjna 
Drut zabezpieczający 
{<£> 0.8; długość 177 mm) 


Korpus 

(do nr 
Korpus 
(od nr 

Łącznik 


oleju 

454369) 

oleju 

454370) 


1 


w (do ciągnika Ursus C-1M I Ursus 

•844/88-708/Z (od nr silnika 488448) 
SMAKOWANIA — POMPA OLEJU 


Nr 

po*. 

Oznaczenia 

1 


2 

0030/50-703/0 

3 

4 

0050/50-702/0 

3 

0030/60-730/0 

6 

7 

0030/60-723/0 

8 

0030/60-726/0 

9 

0030/60-740/0 

10 

1! 

0030/60-710/1 

12 


n 

0050/60-743/0 


Nazwa podzespołu lub części 


Nakrętka Ml 0-03-B PN-74/M-8; 
Podkładka 

Koło Zębate napędzająca pompę 

Wpust pryzmatyczny A4 x 4 X 12 
PN-70/M-85005 
Wałek pompy 
Koło zębato pędzące 
Pierścień sprężysty 14 
ZN-62/M PC/06-00030 
Kolo zębate pędzone 
04 kola zębatego 
Pokrywa pompy oleju 
Podkładka odginana 8.4 
FN-82/M-82021 
Śruba MB x45-I J-B PN-74/M- 
82101 
Tlpczek 


% 


Sztuk 

Nr 

poz, 



1 

U 

I 

15 

I 

16 


17 

2 

18 

1 

19 

1 



20 

2 


l 

21 

1 

22 

1 


4 


4 


4 


1 



Oznaczenia 

Nazwę podzespołu lub części 

Sztuk I 


Zawleczka s-3,2 x 26 

1 [ 

0050/60-742/0 

Korpus zaworu 

1 1 

0030/60-746/0 

Podkładka 

I 1 

0030/60-744/0 

Sputym zaworu 

t 1 


iswt* w k w.i-n-j-6 

2 

0030/60-723/0 

Korpus pompy olejowaj 



(cięli) środkowa) 

1 

0050/60-708/0 

Korpus pompy olejowaJ 



(część przednia) 

I 

0050/60.745/0 

Ogranicznik 

1 

0030/60-748/0 

Podkładka regulacyjna 
(liczba sztuk wedłus potrzeby) 


0046/60-702/2 

Pompa olejowa poz. 1—22 (od nr 



silnika 498440 zamiast 0046/60-702/) 

1 


wym — w otworze, w którym zamontowana 

jest zawleczka 6. Zawleczkę trzeba montować 

tak, aby jej oczko znajdowało się od strony 

otworu M20X1,5 w korpusie pompy (część 
środkowa). 

Do regulacji ciśnienia początku otwarcia za¬ 
woru przelewowego służą podkładki regulacyj¬ 
ne 7 (rys. 1). Regulacja ta powinna być prze¬ 
prowadzana w zakładzie naprawczym. 

W związku z wprowadzeniem nowej pompy 
oleju, zmieniono numer zespołu z 0046/60-700/1 
— układ smarowania, który obowiązuje do nr 
silnika 498439, na 0046/60-700/2, który obowią¬ 
zuje od nr silnika 498440. 

Nowa pompa oleju 0046/60-702/2 jest za¬ 
mienna z dotychczasową, ale pod warunkiem. 


że wymieni się również ssak kompletny 
0046/60-705/1 na 0046/60-705/2, łącznik 0050/60- 
703/1 na 0050/60-703/0 oraz rurę tłocząca 
0046/60-704/0 na 0046/60-704/1. 

Dotychczasowa pompa oleju 0046/60-702/1 

będzie już tylko dostarczana na części zamien¬ 
ne. 

Zamieszczamy zaaktualizowaną tablicę 7 do 
katalogu części kołowego ciągnika rolniczego 
Ursus C-360, wydanie 1978 r., oraz zaktuali¬ 
zowaną tablicę 7 do katalogu kołowego ciągni¬ 
ka rolniczego Ursus C-362, wydanie 1982 r., 
i nową tablicę 8/1 i rysunek 2 do obu wymie¬ 
nionych katalogów. 

Tablica 8 obowiązuje do nr silnika 498439, 
a tablica 8/1 — od nr silnika 498440. 
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x UkUd tmarowinla — pompa olaju; otucmdi na ryiunku odpowiadają oso a cieni om w tablicy S/t 


Zawór bezpieczeństwa pompy hydraulicznej 
podnośnika 


Od nr 509100 ciągnika Ursus C-3fi0 i ciągni¬ 
ka Ursus C-3G0-3P oraz od nr 915 ciągnika 
Ursus C-362 wprowadzono zawór bezpieczeń¬ 
stwa pompy hydraulicznej podnośnika o nr ka¬ 
talogowym 004G/44-605/0, zamiast zaworu bez¬ 
pieczeństwa pompy hydraulicznej podnośnika 
o nr katalogowym 0046/G4-601/0. 

Wprowadzony zawór bezpieczeństwa jest za¬ 
mienny z dotychczasowym. 

Dotychczasowy zawór bezpieczeństwa nie 
jest już produkowany na części zamienni. 

Zamieszczamy zmianę w tablicy 39 katalogu 
części ciągnika Ursus C-360, wydanie 1978 r., 
i w tablicy 3D/1 katalogu części ciągnika Ursus 
C-362, wydanie 1982 r. Tablica 39 jest wspólna 
dla ciągników Ursus C-360 i Ursus C-3G0-3P. 


Tablica 19 

ZESPÓŁ flOIflHJ-OOO/I 
POMPA HYDRAULICZNA 


Nr 

po z. 

OznJcztriio 

Njxwa p^dżetpoHi 1 uh 

Sztuk 

id 

0046 <‘-U-605/C 

Zawór bczpicczclistwa (od nr ciysnika 
509100 zastępuje WW 6- 64/601/0) 

I 


Tablica 39/1 
ZESPÓŁ DO! 0/M-*00/0 

POJEDYNCZY NIEZALEŻNY UKŁAD ZASILANIA 


Nr 

por.. 

o,™. 

Nazwa podfespoJii lub części 

Sztuk 

61 

0046/44-605/0 

2 m * 6 i bv'zpi«cx«r;rtwit (od nr ctunika 
915 rjttfpujc 0046/64-601/10) 

1 


Informator nr 8 — 9 (158 — 159)11984 r., str. 5 




Vr*u* C-555, C-355M, C-360, 1978 r. 




Wytwórca pomp zasilających — WSK PZL 
Mielec — wprowadził do produkcji nowe typy 
pomp zasilających V2.HF.M01A. V2.HF.M51A. 
stosowanych w ciągnikach Ursus. Norwo wpro¬ 
wadzone pompy zasilające mają zmienioną 
konstrukcją kamory ciśnieniowej z równoczes¬ 
nym zastosowaniem popycha cza drążkowego, 
w miejsce dotychczas stosowanego popychacza 
rolkowego. Nowe pompy zasilające, jako kom¬ 
pletne, są w pełni zamienne z dotychczasowy¬ 


mi. Główną zaletą nowych pomp jest skutecz¬ 
niejsze uszczelnienie i bardziej uproszczona na¬ 
prawa w stosunku do dotychczasowych, nie 
wymagająca narzędzi specjalnych. 

W 'wypadku zamawiania części zamiennych 
do pomp dotychczasowych, trzeba postępować 
jak dotychczas, uwzględniając fakt, że nie będą 
produkowane korpusy pomp starej wersji. Jeśli 
korpus pompy dotychczasowej kwalifikuje się 
do wymiany, to trzeba zastosować korpus do 


Tablica 11/1 (C>1M) 

c.uruŁ wy U Ml / | 

INSTALACJA PALU 
POMPA ZA 


PALIWOWA 




Nr 

Omamia 

Nam rriłmąinhi hbe*id 

Sitak 

1 ** 

| po*. 

Omocnok 

Nim podzmpohi lub csfścl 

Sztok 


vzt.otjm 

Kofpm pampy komp tomy 

1 

17 

VI.4.HAL 

Zawór odcinający 

2 

2 

VIJ.0l.00 

Tłok 

1 

IS 


Tukń prewndjom 

1 

2 

V2JjQ2j00 

flpMm doki 

1 

19 

KN6-M2B 

Piarśdnd inn-mla łający 

1 

4 

V2Jj01jOO 


1 

20 

V2J.QJ.JiOI 

Fopychocz drążkowy 

1 

3 

1W-I 

Krócfce 

2 

31 

V1.6.1QJ477 

Wkład filtru 

I 

S 

KN6-2 

Unrmlki 

4 

22 

V 1,6.09.01 

Uizmikt 

1 

7 

KNft-1 

tarnik obrotowy 

I 

23 

VI. 6.06.01 lub 

Naojfuk filtru z tworzywa 

l 

< 

KN4J 

Śrubo Ipoiika 

2 

23 

YJ.6.0IA2 

Naczynia filtra i dumfalum 

1 

9 

VtJ.13.70 

aasw^lH koconlotno 

1 

1 23 

lab V1.&M.03 

Naczynia Akra n rUi 

1 

10 

VlJjQ3AI00 

|k ifL g, ■ „ 

rotfjwi 

1 

14 

VI. 6.06.02 

Nśkrttkt dockkom 

1 

II 

VIJ.t2.00 

TU 

1 

23 

VI.6.03.00 

S worać kihłąki 

1 

12 

VI. 3.04.00 

bkk 

1 

26 

V1.6A4.00 


1 

13 


Kulko 1/4* IV FN-64/M-96492 

1 


V2.Sj00.MO4 

Pompka ifemi kompletna 


14 

Y2JJJ1.M0I 

CyUndtr 

1 



z POŁ P—14 

1 

1S 

VX4.0| .00 

Lonk Bwn 

2 

-pm 

VI. 600.10 

Filtr kompletny z po*. 21—26 

I 

16 

VM. 10.01 

9 piotr u niani 

2 







RYS. 1, Pompa iiiU&Jąei VXHT. 

ftUlA; os niestali n* ry¬ 
mu ku i|o4io r tablic* 

WX 





Unoa C-355, C-355M, C-310,1971 r, 




















Tablica 13/1 fC-MO, C-342) 

ZE5POL 0046/10 -HM/9 

POMPA ZASILAJĄCA V2.HF.M01A (od nr silnika 4IMW) 


Nr 

JWL 

Omiczenic 

Nazwa podzespołu lub częici 

Sztuk 

Nr 

pal 

Ozmae&ii j 

| Nazw* podzespołu lub cząia 

Sztuk 

i 

VŁ1.0I.M*7 

Korptu pompy kompletny 

1 

IB 

V2.L05.M21 

Tuleja prowadząc* 

l 

2 

Y1-3.01.00 

Tłok 

1 

19 

KN6-M2S 

PMcU amdniąjący 

1 

3 

V2.3.02.00 

Sprctyna tłok* 

1 

20 

V2J.03.M01 

Popychacz drążkowy 

1 

4 

V2-3.01.00 

ZzikpkA 

1 

21 

V1.4.|0,M77 

Wkład filtru 

1 

5 

KN5-I 

Krdotee 

2 

22 

VL6.09.0I 

Uszczelka 

1 

6 

KN6-1 

Unczelki 

2 

23 

V1.«,M.0I 

Naczynia fthru z tworzywa 

1 

7 

KNI-1 

Łącznik ohrołjrwy 

I 

23 

lub V].6.M-02 

Naczynie filtru i aluminium 

1 

a 

KN4-2 

jnjba łącznika 

3 

23 

lub V1.6 M.03 

Naczynia filln* ze azkla 

1 

9 

YI.5.I3.70 

Rączka pompki kompletni 

1 

24 

VI.6.06.02 

Nakrętka dociskowa 

1 

10 

VL5.O5.M0O 

Pokryw* 

1 

25 

VI.6.03.00 

Sworzsd kabłąka 

1 

11 

V2-S.01.M01 

Cylinder 

1 

26 

V 1.6.04.00 

Kabłąk 

1 

12 

Vl_3.04.00 

Kołek 

i 

27 

V|6J_1M01 

Korpui filtru 

1 

13 

VI.5.12.00 

Tłok 

i 

28 

UTAM ŁI.I 

Uazuclka 14 x 20 x 2 BN-69/5410-10 

2 

24 


Kulic* 1/4'- IV FN-64fM-S6432 

i 

29 

VI.6J2.00 

Unika 

1 

is 

,-j 1 M -M 1 

VM.04.W70 

Korek zaworu 

2 

— 

V2.5.00.M04 

Pompka ręczni kompletna 


Id 

VM.10.0I 

Sprężyni zaworu 

2 



■ po* 9—14 

1 

17 

YM.H.Ol 

Z* w tir odcinający 

2 

— 

Yi.ó.ocno 

Flhr kompletny z paz.6,8, 21—26,29 

1 



HYS. 2. Pompa ra ii Łająca V.MI7. 

MILA; oznicMoli na ry¬ 
sunku zgodna z tablicą 
U/X 


nowych pomp, tuleję prowadzącą V2.L05.M01, 

uszczelkę KN6-M28 i popychacz drążkowy V2. 
2.03.MOI. 

Z tych części oraz przy użyciu pozostałych 
(sprawnych) można zmontować pompę o no¬ 
wym rozwiązaniu konstrukcyjnym. 

Wprowadzona została również zmiana kon¬ 
strukcyjna pompki ręcznej, występującej w 
pompie zasilającej. Nowa pompka ręczna ma 
zmienione oznaczenie V2.5.00.004, ze względu 
na różnicę konstrukcji dwóch części, tj. cylin- 
derka i pokrywy. Pompki ręczne kompletne są 
w pełni zamienne z dotychczasowymi i można 
je stosować alternatywnie, natomiast ich części 
nie są współ wymienne. 

W filtrze kompletnym wprowadzono nowy 
wkład filtru wstęnneeo o znacznie wyższej ja¬ 


kości i prostszej konstrukcji. Ze względu na 
zmianę konstrukcji, zmieniono oznaczenie 
wkładu dotychczasowego VI.6.10.76 na ozna¬ 
czenie V1.6.10.M76. Nowe wkłady są w pełni 
zamienne z dotychczasowymi. 

Zamieszczamy tablicę 18/1 (rys. 1) do kata¬ 
logu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus 
C-330, wydanie 1979 r. Tablica 18 obowiązuje 
do nr silnika 425939, a tablica 18/1 — od nr 
silnika 425940. 


Do katalogów części kołowych ciągników rol¬ 
niczych Ursus C-355, C-355M i C-360, wydanie 
1978 r., i kołowego ciągnika rolniczego Ursus 
C-362, wydanie 19&2 r., zamieszczamy tablicę 
13/1 (rys. 2). Tablica 13 obowiązuje do nr sil¬ 
nika 483499, a tablica 13/1 — od nr silnika 
483500. 
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